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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIAL 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459, 


Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, %1/368/CLE, 93/44/CEE e 93/68/CEF concernenti il favi inamento 
delle legislazioni degli Stati moribri relative alle macchine, 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’art. 87 della Costituzione; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli allegati C e D; 


Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1991, 
93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine; 


Visto l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 


EMANA 
il seguente regolamento: 


Art. 1. 
Campo di applicazione e definizioni 
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai componenti di sicurezza immessi 
separatamente sul mercato, così come definiti al comma 2 
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
a) macchina: 


1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con 
circuiti di comando € di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben 
determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 


2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e 
comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 

3) un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere 
montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale 
attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile; 

b) componente di sicurezza: 


un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario 
stabilito nell’Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di 
sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte. 


3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo 
oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano 
altresi immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche 
costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. 


4. Si intende per messa in servizio: 
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell’Unione europea; 


... B) Putilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente 
e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle 
modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. 
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5. Seno esclusi dal campo di applicazione de! presente regolamento: 


a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad 
eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone; 


h}) fe macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sui paziente; 
e} le attrezzature specifiche per i parchi di. divertimento; 
d) te caldaié a vapore e i recipienti a pressione; 


e) te macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare 
emission di radioattività; 


f) te fonti radioattive incorporate in una macchina;. 
£) le armi da fuoca; 


4) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi 
infiammabili e sostanze pericolose; 


1, mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d’acqua destinati unicamente al trasporto di persone e 
quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerentela funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo 
di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva; 


4) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali 
navi o unità; 


m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; 


n) trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, 
modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE; 


o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; 


p) gii ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che 
si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto: 


1) di persone; 
2) di persone e cose; 


3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata 
con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno; 


g) i tnezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera; 
r} gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 

s) gli elevatori di scenotecnica; 

t} gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale. 


6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del 
presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico. 


Art. 2. 
Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza 
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle 


disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, debitamente installati, 
mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino ia sicurezza e la salute. 


2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente 
nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1; 


a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto A, e l'apposizione 
della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5; 


b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all’allegato II, punto C. 


3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza 
costruiti in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano. 
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4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell'Unione europea, sono 
destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi del presente 
regolamento possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate della 
dichiarazione del fabbricante di cui al punto 2 dell’allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo 
indipendente. 


5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono rispondere in via prioritaria alle 
disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, ed alle successive 
modifiche. 


6. L’installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo le istruzioni fornite dal 
costruttore a corredo della stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione. 


7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o assemblati con altri componenti 


di sicurezza per costituire un altro componente di sicurezza al sensi del presente regolamento si applica il comma 2, 
lettera d). 


Art. 3. 
Norme armonizzate e disposizioni di carattere equivalente 
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico 
adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell’Unione europea e da quest’ultima 
approvate, 1 cu riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale. 


2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell’artigianato, nelia Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 


3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o 
parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. 


4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per 
consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di 
macchine. 


Art. 4. 
Procedura di certificazione 
I. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all’art. 2, comma 2, lettera 4), il costruttore o un suo 
mandatario residente nell'Unione europea, deve: 


a) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto 
dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato; 

b) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell’allegato IV ed è fabbricata senza rispettare o rispettando 
soltanto parzialmente le norme di cui all’art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modelio della macchina 
all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall’allegato VI; 


c) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme di 
cu all'art. 3, comma 2, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta, 
uno dei seguenti adempimenti: 

1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione 
notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta; 
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cvi ali’allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si 
limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui all’art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di 
adeguatezza del fascicolo; 
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI. 
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresì le disposizioni di cui al numero $, primo 
periodo, e di cui al numero 7 dell’allegato VI. 
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri $, 6 e 7 
dell’allegato VI. 
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera 4) e lettera c), punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformità deve 
attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato I. 
5. Nei casi previsti dal comma ], lettera b) e lettera c) punto 3), la dichiarazione CE di conformità deve attestare 
la conformità dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE. 
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6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera 5), il costruttore od un suo 
mandatario residente neli'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di 
cur ai commi 1, 3, 4 e S, Inoltre, qualora si proceda ad un esame per Îa certificazione CE, l'organismo di certificazione di, 
cu all’art. 8 verifica l'idoneità del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore. 


7. Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione europea abbiano ottemperato agli 
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3,4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di 
sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la 
successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio. 


8. Nonè soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su una macchina o su un trattore attrezzature 
intercambiabili, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata 
sia muruta della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di conformità. 


9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli crganismi che li hanno rilasciati devono essere 
motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e 
del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del 
Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la Commissione dell’Unione europea delle revoche stesse. 


10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il 
termine entro cui è possibile ricorrere. 


1}. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione 
della marcatura CE, quest’ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui 
sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE 
indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dai fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle 
avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono riportati i riferimenti normativi 
applicati, 


Art. 5. 
Marcatura «CE» 


I. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato III, è costituito dalla sigla «CE», 


2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile 
periodo di durata della stessa, conformemente al punto 1.7.3, dell’allegato 1. 


3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la commercializzazione di macchine che riportano di seguito alla 
sigla «CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura di cui a} presente articolo. 


4. È vietato apporre sulle macchine marcaiure che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo 
grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino ia visibilità e la leggibilità della 
marcatura CE. 


Art, 6. 
Rappresentanza nel Comitato permanente 


l. La rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente previsio dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 
89/392/CEE, è composta da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un 
rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 


Art 7. 
Ritiro dul mercato e cluusola di salvaguardia 


1. Perle macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della 
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è oprrato dai Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri crzani ispettivi in 
coordinamento permanente tra loro al fine di cvitare duplicazioni dei controlli. 


2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità alia legisiazione vigente, per gli 
accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto superiore di prevenzione e sicuiezza del lavoro (ISFESL) e degli altri 
uffici tecnici dello Stato. 


3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di 
un macchina o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, ne danno immediata 
comumcazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed at Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. 
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4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur accompagnati dalla dichiarazione 
di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o, 
eventualmente, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa 
verifica dell’esistenza. dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con 
provvedimento motivato e notificato all’interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entrò cui è 
possibile ricorrere. 


S. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa ia Commissione dell'Unione europea dei 
provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provedimento è motivato da: 


a} non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I; 
b) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma 2. 


. 6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea in seno al 
Comitato permanente di cui all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, 
modificati o revocati. 


7. JI Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli organi di vigilanza. 


8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita la 
presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del presente 
regolamento, purché un’apposito cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti 
componenti di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo 
mandatario stabilito nel territorio comunitario. AI momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di 
sicurezza adeguate per assicurare fa protezione delle persone. 


9. Gli oncri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo 
sono a carico del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione europea. 


Art. 8. 
Organismi di certificazione 


l. Leattività di certificazione di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, 
sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo. 


2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’aliegato VII e degli altri requisiti 
stabiliti nel decreto ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 
3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve essere 
presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo 1993, all’ispettorato tecnico del Ministero 
dell’industria, dei commercio c dell'artigianato. 


3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; 
trascorsi novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata. 


4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito 
nell'Unione europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi 
sono a totale carico del richiedente. 


S. Le amministrazioni "che hanno rilasciato l’autorizzazione determinano gli indirizzi volti ad assicurare la 
necessaria omogeneità dell'attività di certificazione, vigilano sull’attività degli organismi autorizzati e hanno facoltà di 
procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza 
dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, operando in coordinamento 
permanente fra loro. 


6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artizianato, tramite il Ministero degli affari esteri, notifica 
tempestivamente alla Commissione dell’Unione europea e agli Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati ed ogni 
sua successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell’ariigianato cura pericdicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo. 


7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2), l'organismo autorizzato ha la 
responsabilità della corretta valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico. 


8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma I, leitera 5) e lettera c), punto 3), Forganismo autorizzato 
ha la responsabilità della correita valutazione della conformità del modello di macchina 0 di componente di sicurezza 
esaminato al requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato T. i 


RAR: ARR 
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Art. 9. 
Conferma degli organismi di certificazione 


1. Gli organismi già autorizzati in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell’industria, del 
commercio e dell'artigianato 25 febbraio 19593, n. 159258, possono richiedere all’ispettorato tecnico del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell’artigianato la relativa riconferma, nei termine di sessanta giorni dall'entrata in 
vigore del presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni si 
intendono decadute. 


2. L'istanza di cui al comma I, in regola con il bollo, deve indicare ie eventuali modificazioni intervenute ed ogni 
elemento utile a completare la documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le prescrizioni del 
presente regolamento. 


3. La decisione sulla domanda di riconferma dell’autorizzazione, previa verifica delle certificazioni rilasciate in via 
provvisoria, e adottata con fe procedure di cui all’art. 8, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 


Art. 10. 
Nerma di rinvio 


1. Alle procedure relative all'attività di certificazione di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza e 
a quelle finalizzate alia autorizzazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché 
all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano lc disposizioni dell’art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 


Ast. 11. 
Norme finoli e transitorie 


1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in 
locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi 
sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla 
legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 


2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo 
compreso fra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata presentata all’ISPESL 
domanda di omologazione non ancora respinta, si intendono lcrittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se: 


a) VISPESL conclude positivamente il procedimenio di omologazione; 


Db) l'interessato trasmerte la dichiarazione di conformità ed il fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel 
termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL che procede alla 
archiviazione della istanza di omologazione, pievia verifica della completezza della documentazione e, nel caso di 
macchine o di componenti indicati nell'allezato IV, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato Io 
della relativa certificazione rilasciata da uno degli erganismi di cui all'art. 9. La trasmissione all’ISPESL della 
documentazione produce gli effetti di cui al comma 3. 


3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 scitembre 1959, messe in 
scivizio successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, ha l’obbligo di denuncia al dipartimento 
periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina. 


4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità 
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del procente regolamento possono essere immessi sul mercato e 
messi n servizio fino al 31 dicembre 19296. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nelia Raccolta vfiiciale dugli atti normativi delia 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 24 luglio 1996 


SCALFARO 


PropI, Presidente del Consiglio dei Ministri 


Visto, #/ Guardiasigilli: FLick 
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996 
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 15 
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ALLEGAYO Î 
{previsto daifl'art 2, comma 1) 


REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTR RELATIVI ALLA FROGETTAZIO= 
NE R ALTA COSTRUZIONE DELLE MACCRINE E DSI COMPONMITI DI SICUZAZZA 


AL fini del presenta allegato, il termino “macchina” designa sia 
la macchina”, quale definita all'articolo 4 commit, lettera 2), sia il “come 
ponente di sicurezza”, quale definito allo stesso comma %, letter: b) 


OSSERVAZIONI PRELIMINARI 


1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di 
salute si applicano soltanto se sussista ‘1 rischio corrispondanta per 
la macchina in queatione allorchè viene utilizzeca alle condizioni pra 
viste deal fabbricante. In cgni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.2 e 1.7.4 si 
applicano all'inziena dallo macchina cogerto del zroisente allegaro. 


2. I requisiti essenziali di sicurezza e di saluta elencati rel pro 
sento allegato sono inderogabili. Tuttavia. tenuto cusco dello «cato 
della tecnica, gli chiettivi da essi prefissi possono non essere zag 
giunti. In questo caso « nella misura del poizibile la macchina ieva as- 
sere procgetezra a COSEtruita per terdlera verso cali cbimerivi, 


1. I requisiti essenziali di sicurezza « di saluze son: stazi rag» 
qrupparvai in funzione dei rischi che coprono. 

Le macchina presentano us insiema di vischi cna pissico sirare egnosti 
in vara capitoli dal presente allegazo. 

Il fobbrizanre ha l'obbligo di effettuare un'anolizi Cal visconti car cere 
card tutti quelli che concernono la sua sacmninzis Ceva 100lt 

ra e cosuruize la macchina tenendo prevente L'asglisi. 


Go 


PE PESUISITI ESSENIZALI CI SITCURIZZIA © DI SALUTE 


pas Considerazioni cenerali 


pa 
} 


21.1 Definizioni 


4° 


Ai sensi del presente allegato, si .atende per: 


lì. "Zone raricclose*, qualsiasi zona all'interno e/0 in prossimità di 
una macchiza in cui la presenza di unz persona esposta costituisca un 
rischio per la sicurarza « la saluta di cerca persona. 


2. "Persona esposta", qualsiasi nersona che si trovi inceramente o in 
parta in une sona periuvocolosa, 


3. “Cperatorea*, la o le persone incaricare di installare, Ci far fun- 
zicnara, di regolare, di esegquiro la manutenzione, di pulire, di ripara- 
ro e di trasportare una macchina. 


1.1.2 Principi d'integrazione dalla sicuretta 

4) Per costruzione, le racchine devono essere atte a funzionare, ad 
essere regolate € a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se 
effettuata nalle condizioni prevista dal fabbricante, @spongano a rischi 
la persone. 


= IL 


‘(-2-1996 
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Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminara 11 rischio di in- 
fortuni durante l'esistenza prevedibile dalla macchina, comprese lo fasi 
di montaggio e smontaggio anciie se tals rischio fosse la conseguenza di 
una situaziona anormale prevedibile, 


b) Per la scelta dalle soluzioni più opportune il fabbricante deve 
applicare i ssquenti principi, nell'ordine indicato: 

- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (intagra= 
zione della sicurezza nella progostazione e nella costruzione dalla mae 
china): 


- adottare la misure di protezione necessarie nei confronti del rio 
echi cha nen possono essere aliminati:; 
- informaze gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incosple» 


ta efficacia delle misure di protezione adoctate, indicarao se è richice 
sta una formazione particolare e segnalare sa è necessario prevedere un 
dispositivo di protezione individuala,. 


c) In seda di progettazione e di costruzione della macehina, nonché 
all'atto della redazione della istruzioni per l'uss, il fabbricante deve 


considerare non soltanco l'uso normale della maceftina, ma ancha l'uso. 


della macchina ragionavolmente prevedibile. 

La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata 
anormalmantze, so cià può comportare un rischio. Negli altri casi la Le 
curuzioni ser l’uso devono richiamara l'actenzione dell'utilizzatore 
sulle controindicazioni nell'uso della macchina che porrebbero, in base 
all'esperienza, presentarsi. 


a) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridorti al minimo 
sossibilo 11 disagio, ia fatica a le censioni psichicha (stress) dell'o 
peratore, tenuro conco dei principi dell'ergoncmia. 


e) All'atto della progettazione e della costruzione ri fabbricante’ 


deve tener conto degli cbblighi imposti all'operatore dall'uso necessa 
zio 0 prevedibile della attrezzature di protezione individuali (ad esame 
pio: calzature, cuanti, ecc.). 


£) Là macchina Cave essere fornita completa di tutta le artrezzatura 
e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirao la 
manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio. 


1.1.3 Kateriali e prodotti 


r materiali utilizzati por la costruzione della macchina 0 i proe 
dotti impiegati cd originati durante la sua utilizzazione non deveno 
presentare rischi per la sicurezza e la saluta dello parssena esposte. 

In particolare, sa vengono usati dei fluidi, la macchina dova ezsero 
progettata e costruita in modo da poter assera utilizzata senza rischi 
devuti al riempimento, all'utilizzazione, al rocuparo e all'evazuazionae. 


1.1,4 Illuminazione 


Il fabbricante fornisca un'illuninazione incorporata adeguata alla 
operazioni dove, malgrado un'iliuminazione ambiente avente un valere 
normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe doterminaro rischi. 

Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbagliane 
ti fastidiosi, nà effetti stroboscopici pericolasi dovuti all'illumina» 
zione fornita dal fabbricante. 
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Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono 
essere muniti di cpportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicg- 
si per le zone di regolazione e di manutenzione. 


1.1.5 Progettazione della macchina ai fini di trasporto 
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:- 


- poter essere trasportata in modo sicuro, 

- essere imballata c progettata per essere immagazzinata in modo sie 
curo e senza deterioramenti (per esempio: sufficienta stabilità, suppore 
ti speciali, ecc.). 


Sa la masza, le dimensioni o la forma della macchina o dei suci vari e- 
lementi non ne consentono lo spostamento 4 mano, Za macchina o ciascuno 
dei suoi vari elementi dave essere: 


se munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di 
sollevamento, 

- progettata 1ri modo da consentire iL Zfissacgio di detti accessori 
tad esempio: forì filettaci), 

si di forma tale che i normali mezzi cd. sollevamento possano adattare 
visi facilmente. 


Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a ma- 
no, essa deve essere: 


- facilmente spostabile, 
- munata di dispositivi di cresa \ac esempio: maniglie, ecc.) cune ne 
consentano 1l trasporto in TUtTa SLCUrezza, 


Sono necessarie disposizioni speciali per .:l trasporto di utensili e/0 
di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi tforma, 
materia, ecc.). 


1.2 Comandi 
1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando 

Ir sistemi di comando devono essere progattati e costruiti in modo 
ca essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pe- 


ricolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti .h 
modo: 


- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agen= 
ti esterni, 

- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di 
logica nelle manovra. 

1.2.2 Dispositivi di consnda 


I dispositivi di comando devono essere: 


- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegna= 
ti da una marcatura adatta, 

. disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e capi» 
a, 


TC 
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- progettati in modo tale che il movimento del dispositiva omane 
do sia coerente con l'azione del comando, dali 
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrane 


za, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di ap= 
prendimento per i robot, 

pa sistemati in modo che la loro mancvra non causi rischi Supplemene 
tari, 

- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta 
un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale, 

- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; partico» 
jiare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che 
possono essere soggetti a grossi sforzi. 


Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consen- 
tire varie azionì differenti, vale a dire se la sua azione è non univoca 
{ad esempio: ucilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve eso 
sere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata, 

La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo ri- 
chiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo cento 
dei principi ergonomici. Si deve tcaner conto degli obblighi devuti 
all'uso necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individua= 
Le (ad esempio: calrature, quanti, ecc.). 

La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadran 
ur, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un 
funzionamento sicure. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedara 
L'indicazione dei suddetti dispositivi, 

Dai posto di ccemanco principale l'operatore deve poter essere in grada 
di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio. 

Se ciò fosse impossibile, 2l sistema di comando deve essere progettato e 
costruito in medo che cgui messa in marcia sia preceduta da un segnale 
ci avvertimento sonore €/0 visivo. La persona esposta deve avere il teme 


Fo e 1 mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina. 
1.2,3 Avviamento 


.L'avviamento di una macchina dave essere possibile scltanto con u= 
na azsone volontaria su un dispositivo di comando previsto a cal fine. 


La stesso dicasi 


- per la rimessa in marcia dopo un arresto, s;ndipendentementa 
dall'origine, 
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di fun- 


zionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.), 


salvo se questa rimessa in marcia c questa modifica delle condi- 
tioni di funzionamento non presenti alcuna rischio per 8 persone sepu- 
sce. 

La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funziona» 
mento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non rie 
quarda questo requisito essenziala. 

Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avvia- 
mento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamen- 
te in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per e- 
sceludere questo rischio (ad esempio dispositivi di convalida © selettori 
che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per 
volta) . 


Re gere 
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La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizza» 
to dopo un arresto deve poter essere effertuata facilmente, depo che so- 
no soddisfatte le condizioni di sicurezza, 


1.2.4 Dispositivo di arresto 
Arresta normale 


Ogni macchina dave essere munita di un dispositivo di comando che 
cansenta l'arresto generale in condizioni cdi sicurezza. 

Ogni posto di Lavoro deve essere munito di un dispositivo di co- 
mando che consenta di arrestare, in funziona del rischi osistonzi, tutti 
gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo 
che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordina di arresto del- 
la macchina deve essera prioritario rispecro agli ordini di avviamanto, 

Ottenuto l'arresto della macchiza o dei suoi alementi pericolosi, 


5% ceve a2nterrompgere L'alimentazione degli azionatori. 
Arresto di emercenza 


Ogni macchina deve essere munita ci uno o più dispositivi di arre- 
c ai emergenza cne consentano Si evirare situazioni di pericolo che 
schino di srodursi rminencemente c che s1 stiano preducendo, Sono «- 
luse da questp'obblica: 


0 nen 


te macchine per le quali cl qiscositivo di arresto ci emargenza 


“an può ridurre il rischia gercne non riduce il compo per otrenero l'ar- 
resto normale cppure sercha non permette ie misure specifiche cho il ri- 
sen10 ricmMi800, 
- le macchine portatali e cuello a cuida manunla. 

Detto dispositive deve: 
- cemprenaoro dispositivi di comanco chiaramente individuabili, Len 
v151bili e rapidamente cccossibili, 
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breva 
ccossibile, seaza creare rischi supplemantari, 
= cventualmente avviaze, © prrmectore di avviare, alcuni movimenti 


a: selveguarvdle. 


Quando gi sratto di azionare L1 comando dell'avrosto ci emorgenza 
dopo vn ordino di arresto, detta crdiso deva esccrae mantenuto da un: 
nlnses del disposicivo di arresto cdi emcegonza, sino al suo snloszo: non 
cave cssoeo poocibila etvteacco Lì 2lecco del dispositivo sonsa che 
quest'ultimo goncei un ovdino di arresto: io sbloecsso dal dispositivo dae 
ve arsore poscihila scluanto con una apporita manovra a non deva riave 
viaza la micchina, ma soltanto autorizzano la rimessa in funziona. 


Irpianci complessi 


vel caro di macchine o di colesanvi di macchina progettati par la- 
vorare assemblati, il fabbricante dave progettare @ controllare la race 
china in modo tale cha i dispositivi di arrearo, compreso l'arrosto di 
emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutta le 
attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzio» 
ne costituisze un péricolo. 
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1.2.5 Salettoro modale di funzionimento 


Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli 
altri sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza. 

Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire 42 
funzionamento o il comando miltimodale € presenta diversi livelli di gi 
curezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione, 
l'ispezione, ecc.i, essa deve essere equipaggiata di un selettore redale 
che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A cia- 
scuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di 
funzionamento, 


21 selettore può essera sastituizo da altri mezzi di selezione che 
consentono di limitare l'utilizzazione di calune funzioni della macchina 
ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune 
funzioni di comandi numerici, ecc.). 


Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con £ 
dispositivi di protezione neutralizzaci, ii selettore modale deve simul- 


raneamente: 
- escludere i1 comando automatico, 
- autoriziare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando 
che necessitano un'arione continuata, 
- autorizzare ii funzionamento degli elementi mobili pericolosi sol» 


tanto in condizioni di sicurezza migliorare (ad esempio, velocità ridotte 
ta, sforzo ridotto, 4a intermittenza o altre disposizioni adeguata) evi- 
cando i rischi derivanti dalle sequenze collegate, 


- viecare qualsiasi: movimento che potrebbe prasentare “n pericolo, 
se volonvariamente o involontariamente agisse sui sensori interni cella 
macchina. 


Incltre al posto di manovra, l'cperatore deve avere la padronanza 
del funzionamento degli elementi sui quali agisce. 


1.7.6 -Avaria del cireuzzo di alimentazione di energia 


L'interruzione, ii ripristino dopo un'interruzione o la varsazio 
re, ioindiperdentenence cal senso, dell'alimentazione di energia cella 
macchina non deve creare situazioni pericolose. 

In particolare cccorre evitare: 


- L'avviamento intempestivo, 

- L'inpedimenco dell'arresto della maccnina se L'ordine è già scato 
date, 

= la caduta o l'aspulsione di un elemenco mobile della macchina o di 
un pezza della macchina, 

- l'impcdimonto dell'arresto automatico n manuale degli elementi mo- 
bili di qualsiasi tipo, 

le l'inefficienza de'-dispositivi di protezione. 


1.2.7 Averia del circuito di comando 


Un'anomalia della logica del circuito di comando, un‘avaria a un 
deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pe- 
ricolose. 

In particolare occorre evitare: 
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- l'avviamanto intempestivo, 

- l'impedimenco dell'arresto della macchina se l'ordina è già stato 
dato, x 

= la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di 
un perzo dalla macchina, 

- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mo- 
bili di qualsiasi tipo, 

- l'inefficienza dei dispositivi di protezione. 


1.2.8 Software 


Il softiuare: di dialogo cra un operatore e sistema di comando o 
di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di 
Sacile impiego. 


2.3 Misure di protezione contro i rischi meccanici 
e.3.1 Stabilità 


La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere pro- 
sertata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento pre- 
viste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua 
stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione senza rischio di rove- 
sciamento, di caduta o di spostamento intempestivo, 

Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantisco» 
no sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicavi nelle i- 
scruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio. 


1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento 


Gli elementi della macchina, nonchè i ioro organi di collegamento devono 
resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizza» 
sione prevista dal fabbricante. 

I maveriali urvilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza 
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fab- 
oricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di 
rnveccChiamento, di corrosione e di abrasione. 

21 fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequen- 
ze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. E- 
gli andicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonchè i criteri 
di sostituzione. 

Se, nonostante le precauzioni prese \ad esampio nel taso delle mole), 
sussistono rischi di esplosione o di rottura. gli elementi mobili in 
questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali 
frammenti vengano trattenuti. 

Le tubazioni rigide o elastiche contenuti fluidi, in particolare ad alta 
pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed ester= 
ne previste e saranno solidamente fissata e/o protette da qualsiasi cipo 
di danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinchè, 
in caso di rottura, essa non presentino riscai (movimenti bruschi, getti 
ad alta pressione, ecc.), 

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'u- 
tensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare 
rischi per le persone esposte (ad esempio: rottura dell'utensile): 


- al momento del contatto utensili/perzo. l'utensile deve aver rag” 
giunto le sue normali condizioni di lavoro, 


= 
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= al momento dell'avviamento. 0/0 dell'arresto dell'utonsila (volone 
tario 0 accidentale), il movimento di alimentazione @ il movimento 
dell'utengila debbono essaro coordinati. 


1.3.3 Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti 


Devono essere preso precauzioni per evitare la caduta o la proie- 
zione di oggetti (pezzi lavorati, utensili. trucioli, frammenti, residui 
ecc.) che possono presentare un rischio. 


1.3.4 Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli 


Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i Lio 


mati consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, 
nonchè di superfici rugose che -possono causare lesioni. 


1.3.5 Rischi dovuti alla macchine combinate 

Quando la macchina è crevista per parer eseguire diversi tipi di cpara- 
riornta con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combi- 
“ata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun ele- 
“ento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi 
costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona escosta. 

A tal fire gli element: che non siano prctacti devono roter essere messi 
in moto 0 arrestati individualmente. 


1.2.6 Rischi Covuri alle variazioni di velocità di retaricne degli vrgno 
sili 


Quando la macchina è crogettata per effettuare cperazioni in condizioni 
di impiego diverse (ad esempio: in materia di velocità e di alimentazio= 
ne), deve essere crogerttata e costruita in modo che la scelta e la rago= 
lazione di tali concizioni cossano essere effettuate in modo sicura € 
affidabile. 


1.1.7 Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili 


Gli elementi mobili cella macchina devono essere progettati, costruiti e 
disposti per evitare i rischi cppure, se sussistono rischi, essere muna- 
ti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire 
cualziasi rischio di contatta che possa provocare infortuni. 


Devono essere prese cutte Le disposizioni necessarie per impedire 
un bloccaggia improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in 
cui, malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi 
di protezione specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, 
eventualmente, un'indicazione sulla macchina stesso devranno essere for- 
niti dal fabbricante per permettere di sbloccare la mocchina senza ri- 
schi, 


1.3.8 scelta di una protezione contro 1 rischi dovuti agli elementi mo- 
bili 


Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro 1 rischi dovuti 


agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio effet 
tivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni: 


sea 
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A. Elemanti mobili di trasmisaione 

Le protezioni progettate per proteggere le persona escosta ai rischi dar 
vuti agli elamenti mobili di trasmissione (ad esempio: pulasse, cinebis 
ingranaggi, cremaglisre, albari di trasmissione, ecc.) davanò assirgi 


=” sia della protezioni fisse, conformi ai requisici 1.4.l1 a 1.84,2.ì3 
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisizi 1.4.1 e 1.4,2.2.à, 


Se si prevedono frequenti interventi devo assera scelta quast'ulzica 50° 
luzione, 


B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione 

Le protezioni o dispositivi di procverione progettati per proteggere le 
persone esposte ai rischi provecari dagli elementi mobili che concorreno 
al lavoro (quali, ad esempio, utensili di taglio, elementi mobili delle 
presse, cilindri, pezzi in corso di iavorazione, ecc.) davono essere: 


- . possibilmente delle protetioni £isse conformi ai requisiti 1.4.1 e 
1.4,2.1: 
” oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B 0 


dispositivi di protezione quali i disposivivi sensibili (ad esempio: ze- 
è immateriali, comrutatori a tappecor, i: dispositivi di protezione che 
mantengono l'operatore a discanza ‘ad esempio: comandi a due mani), i 

ispositivi di protezione destinati « invedire aucomacricamente l'accesso 
di cutto o parce del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, confor-e 
memente ai requisiti 1.4.1 e i1,4.2. 


Tuttavia, sa taluni clementi mobill cha partecipano alla lavora» 

sone non possono «ssere regi inaccessibili, interamente o in parte, cu- 

rante il loro funzionamento a causa delle cperazioni che richiedono 

L'intervento dell'overavore in loro prossimità. setti elementi, per 
quanto tecnicamente zossibiie, devono essere muniti: 


- protezioni fisse, conformi zi requisiti L.1.1 e i1.4.7.1 che impe- 
discano L'accesso alle carti degli elemenci non ucilizzate per la lavo- 
razione, 

- @ di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 @ 1.4.7.) 
che limitino l'accazso alle parti degli clemenci monili indispensabili 
alla lavorazione. 


21.4 Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di 
srotezione 


1,4,ì Requisiti generali 


La protezioni e dispositivi di protezione: 


- devono essara di costruzione robusta, 

- non devono provocere rischi supplementari, 

- nen devono essere facilmente elusi o resi inefficaci. 

” devono essare situati ad una distanza sufficiente dalla zona pari- 
colosa, 

- non devono limitare più del necessario l'osservazione dal ciclo di 
LAVOPOÒ, 


i devono permettere gli interventi indispansabili per l'insvallazio= 
ne e/o la sostituzione deoli actrezzi noschà per i lavori di manutenzio» 
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ne, limitando perè l'accesso soltanto al settore in cui deve essere ef- 
fettuato il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o 11 di. 
spositivo di protezione. 


1.4,2 Requisiti particolari per la protezioni 
1.4.2.1 Protezioni fisse 

Le protezioni Zisse devono essere fissate solidamente. 
Il loro. fissaggio deve estere ottenuto cen sistemi che richiedono l'uso 
di ucensili per La loro apertura. 
Per quanto possibile, esse non devono soccer rimanere al “cro pesto in 
mancanza dei loro mezzi di fissaggio. 


1.3.2.,2 Protezioni mobili 


A. Le protezioni sonili del tipo A devone: 

- per guanto sossivile, restare unite alla macchina quando siano a- 
perte; 

e essere munite di un aiscositivo di Zioccaggio che impedisca l'ave 


viamento degli eiementi mobili sino a cuancto esse consentono l'accesso a 
ceti elementi e irserisca L'arresco ron aspena esse non sono ciù in po- 
sizione. di chiusura. 


3. Le pretezioni monili cei cipo 3 devono essere procettace ed un5e* 
rate nei sistema ci comanco in moco che: 


- La messa i: moto ceglìi elementi mobili non sia possibile Yin canto 
che l'operatore può raggiungerli, 

- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili ir ro- 
vimento, 

= la lora regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, 
l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc., 

- 23 mancanza © il mancato funzionamento di uno cei loro elementi 
rmpedisca l'avviamento c provochi l'arresto degli elementi mobili, 

- un ostacolo di natura adeguata carantisca una proterione in caso 


di rischio di proiezione. 
21.4.2.3 Protezioni regolabili che limitano l'accesso 


Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elemen= 
<2 mobili indispensabili alla lavorarione devono: 


- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo 
di lavorazione da eseguire, 

- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo, 

- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione. 


1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione 


I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed Inseriti nel si- 
stema di comando in modo che: 


- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintanto» 
chè l'operatore può raggiungerli, . 

- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in 
vimento . 


mao 
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- la lero regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio 
l'usa di uva attrezzo, di una chiuva, ece.; 
= la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elesénti 


impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi nobili. 
1.5 Misure di protezione contro altri sischi 
1.5.1 Rischi cdevuti all'enorcia elettrica 


Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deva csssra pese 
gettata, costruita ed equipaggiava in medoe da prevenire o da cessantiro 
di prevenire tutti 1 rischi dovuti all'energia electrica. 

La specifica rermativa vigenta relaviva al materiale elettrico destinato 
all'impiego entro determinaci limivi di tensione deve essero applicata 
alie macchine cha vi scena soggette. 


=.5,2 Rischi dovuri all'electricità suacica 


La racchina deve essere progertava e coseruica in modo da evitare o da 
oicurre sa formazione di cariche siectecsstatiche pericclose e/0 deva cs° 
sere munita cdi mezzi che consentano di scaricarie. 


Satci Rischi dovuri a ensrcie diverse dall'energia elettrica 

Se la macchina è alimencata con srergia diversa da quella clieccrica (ad 
asempio 2éraulica, pneumatica o cermica ecc.), essa deve essera progete 
caca, costruita ed equipaggiata n medo da prevenire tutti è rischi che 
sessozo derivare da questi tigi di energia. 


2.3.4 = Pischi dovuti a errori di montaggio 


Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che 
rotrenbero essere all'origine di rischi, cevono essere resi impossibili 
calla progettazione degli sceszi cppure madianve indicazioni figuranti 
sui pezzi e/o sui carter. Le stesse sncicazioni devono figurare sui paz- 
2: mobili e/o sul loro carter qualora occerra conoscere il senso ciel mo 
zo per evitare rischi. Raccomandazioni supplenenvari devono eventualmane 
ze figurare nelle istruzioni per l'uso. 

Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, 
2a progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle 
morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, com- 
presi quelli dei conduttori elestrici. 


1,5.5 Rischi dovuti a temperature estreme 


Devono essere presa opportune disposizioni per evitare qualsiasi perico= 
to di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a 
temperatura elevata o molto bassa. 

Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi n molto 
freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure 
necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli 
meno pericolosi. 


1,5.6 Rischi d'incendio 


La macchina dave essere progecvtata e costruita in modo da evitare qual- 


SAR re 


CLVRANIOZITTE 
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siasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla maîchina 
stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o 
utilizzati dalla macchina. 


1.5.7 Rischi di espiosiune 


La macchina’‘deve essere progettata e costruita in modo da evitare qual- 
s2asi rischio di espiosiofie provocato dalla macchina stessa o da qes, 
liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti utilizzati dalla 
macchina. 

A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per 


- evitare una concentrazione pericolcsa dei prodotti, 

- ampedire l'infiarmazione dell'atmosfera esplosiva, 

- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non 
abbia effetti pericolosi sull’ambiante circostante. 


Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'at- 
mosfera esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni. 
21 materiale elevrrico di quesce macchine deve essere conforme, per i 
rischi cdi esplos:icne, alle vicenti direttive specifiche. 


5.8 Rischi covuzi al rumore 

La macchina ceve essere zrogettata è costruita in modo tale che i rischi 
dovuti all'emissicre di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, 
cenurq conto c@eì progresso tecnico «e cella possibilità ca: disporre di 
mezzi atti a ridurre :) rumore, in particolare alla fonte, 

-.5.9 Riscni daovuci alle vibrazioni 

La macchina deve ess»ere progettata e costruita in modo rale che i rischi 
dovuti alle vibrazioni rrasmesse dalla macchina siano ridocvti al livello 
minimo, venuto conto cel procresso tecnico e della disponibilità di mar- 
zi atti a ridurre le vibrazioni. in particolare alla fonte. 

1.S.10 Rischi dovuti alla radiazioni 

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsia» 
si emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto 
recessario al suo funzionamento « i suoi effetti sulle persone esposte 
siano nulli ca ridotti a proporzioni non pericolose. 

n.5.,11 Rischi covucri alle radiazioni escerne 


La macchina deve essere progettara e costruita in modo tale che il suo 
funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterna. 


1.5.12 Rischi dovuti a dispositivi laser 


în case di impieco di lisposicivi laser va tenuto conto delle saguenti 


disposizioni: 

- 2 dispositivi laser montazi su macchine devono cssero progettati © 
costruiti in modo da avitare qualsiasi radiazione involontaria, 

- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere provetti in 


modo tale che nè le radiazioni utili, nè la radiazione prodotta da ri- 
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flessione o da diffusione e la radiazione secondaria 

la salute, ITER E Ra 
- i dispositivi ottici par l'osservazione o la regolazione di dispae 
sitivi laser montati su macchine devono essere tali che 4 raggi lesse 
non creino alcun rischio per la salute. 


1.5.23 Rischi dovuti alla emissioni di polvere, g25, ecc. 


La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo 
cale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed aleri 
residui prodotti. 

Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale 
da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti. 

Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, 1 disposi 
tivi di captazione e/o di aspirazione di cui al corma precadente devono 
essere situati il più vicino possibile al luogo di emissicne. 


i.5,724 Rischio di restare imerigionati in una macchina 


La macchine dsvono essera progettate, costruite © dorate di mezzi che 
esnsentano di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dento o, 
in caso di impossibilità, di chiedera aiuto. 


2.£.15 Rischio di caduta 


La parti della micchina sulle quali è previsto lo sposcarento o lo sta 
zionanento della persone devono essere progettare e costruite in sodo da 
evitare cha essa scivolino, inciampina 90 cadano su tali garti o fuori 
ci esse. 


—.$ Manutenzione 
-.6.1 Manutenzione della macchina 


2 sunti di regclazione, di lubrificazione e di manucenzione devono egsse- 
re situati fuori dalle zona pericoloze. Gli interventi di regolazione, 
a: manurenzione, di riparazione e di zulicura cella macchina devono po- 
ter essere eseguiti sulla macchina ferma.’ 

Se per motivi tecnici non è possibile soddisfzre una delle pracedanti 
condizioni, dette operazioni devono poter essare eseguite senza rischi 
vedi in particolare il punto 1.2.5). 

Per le macchine automavizzate e sa del caso, per altre macchine, rl fab 
sricante prevedrà eventualmence un dispositivo di connessione che cone 
senca di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca dalle avarie. 

Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti 
Irequent.mence, soprattutto in seguito a un carbismaento della fabbrica» 
zione o quanda sono sensibili agli effetti dell'usura 0 soggetti & dete- 
rioramento in seguito ad un incidente. devono essera facilmente smonta» 
bili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elo- 
menti deva consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici ne 
cessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo 11 metodo operati» 
vo definito dal costructora, 


1.6.2 Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento 


11 fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) 
che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui 
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davero avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di manu 
tensione. 

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostarento o lo-sta- 
zionamonto delle persona devono essora progettate e costruite in medo da 
evatare cadute. 


1.6.3 Isolamenta delle fonti di alimentazione di enargia 


Qgri macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di ‘50° 
larla da ciascuna delle sua fonti cdi alimentazione di cnergia. Guasti 
dispositivi debbono essero cliaramento 2:ndividuati e potersi bloccaro 
qualora il callegazaneo rischi di presentare un pericolo per le persone 
usposte. Nul caso di macchine allmeatrara ad energia eleserica madianto 
una spina ad insasto, è sufficienato la senereziona dalla spina. 

Il dispositivo dicevo essara parimenti bloccava nol caso in cui l'oporato» 
ra nos possa verificare l'eîfarcivo costanzo isolarenco da vutte le pae 
sizioni che dava cccupera. 

L'eventunle energia residua o isnegazzinara dopo l'icsalumranto della mace 
china devo peter essore dissirava serza pericolo per lc persone esposta. 
Ia deroga eì requisito precudence, taluni circusri possono non essero 
saperavi dalla loro fonto cdi encrgia onde caonsantize, 2d esempio, sl 
cunpario di pazzi, la curtela di .nfarmazioni, L'illuminazione dollo zare 
ti 1A1tGENe, COS. IR GUASTO Caso deveno essere prese disposizioni parti» 
calari per carancire la sicurezza degli coerateri. 


1.6,4 tntervento cdell'ceperatore 


2a macchine devono essere progottare, costruite ed eguipacgiace un modo 
tale da Nimicvare le causa d'intervoncto degli operateri. 

L'intervento di un operatore, csenicualvolta nen porrà essere evitato, 
dovrà porer essere effercuzeio facilimonceo, an condizioni di sicurezza. 


1.6.5 Fulitura delle parti Lavagne 


La macchina deva essera ocogertata e costruita in modo cne La pulitura 
ceiîle parti incerne della maccnina che ha contenuco rostanze O prepara 
r1cni zsericolose sia possibile senza penetrare in cali parci Inverne: lo 
stesso dicasi per l'eventuale svuotanento comaleto che deve poter essere 
fatto dall'esterno. Se è assolutanente impossibile evitare di ponecrare 
vi, LÌ fabbricante dive prendara 2ll'atto della costruzione misure atta 
a conconeira di ceffereuzza la pulitura cen il minisio vischio possibile. 


1.7 Segnalazioni 
1.7.9 Dicspositivi di icforrazione 


rm informazioni recassszia alla cuice or une macchina suono essere 
chisro e facilmanca comuzensibili. 

Non davnno essere in quantità cale de arcavellazii nailé nente d.li'osa- 
ratore. 


Quszdae la sicurezza e la saluta colla persone esposte possono €s° 
sore messa in pericolo da un funzionemento difeetoso di una macchina che 
funziona senza sorveglianza, la mocchina deva esseva aitrestata in rode 
da emettere un segnale soncro a luminceso adeguato. 
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1.7.1 Dispositivi di allarme 


sa la macchina è munici di dispozielvi di allarma (ad esempio maszi di 
segnalazione, ecc.), essi deveno poter essere compresi senza ambiguità e 
facilmenta percepiti. 

Devono essere prosa Misura opportune psr consentira all'oparatora di ve- 
rificare la costanta efficienza di questi dispositivi di allarme, 

Devono essaro applicare ls disposizioni della direttive spacifiche con- 
cernenti i colori ed i segnali di sicurezza. 


1.7.2 Avvartenza in merito ai rischi residui 


Nel caso an cui permangana dei rischi malgrado <utte Le disposizioni a- 
cottare oppure quando si trarta di rischi potenziali non evidenti (ad e- 
sempio: armadio eletrrico, sorgenti radicattive, spurgo di circuito .- 
eraulico, rischio in una parte non visibile, cces.). Lil fabbricante deva 
prevedere della avvertenza. 

dette avvertenze devono utilizzare preferibilimanta dei simboli comsren- 
sS1bili a tueri e/o esssro redatte 23 na delle lingue del paesa di uti 
Lizxarione corredata, zu richiesta, calle liacuae conosciuto dagli crara- 


el. 


va 


“I 


ita Marcatura 
Sgni macchina deva recare, in moco Lecgibila a indelebile, almeno le gsa- 
guenti sndicazioni: 


- nera del fabbricanca e sue sndirizze: 
- la marcatura CE (cfr. allegare II); 
- designazione cella serie o dei ciso: 
- eventualmente, nusero di serza; 
- l'anno di cosceruzione. 


Se 2.1 fabbricante costruisce una macczina destinata all'utilizzazione i 
atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l’apposità indicazione. 

Za funzione della sua caratteristica, .a macchina deve recare anche cut- 
re le indicazioni indiscensabili alla sicurezza d'esercizio trad esempio: 
frecuenza massima di roctazione di zaluni organi, diametro massimo degli 


utensili che possono essere montati, massa, ecc.). 


5a un elemento della macchina deva essere movimentato durante l'u- 
tilizzazione con mezzi di sollevamento. la sua massa deve essere indica» 
za in modo legeibile, indelebile e non ambiguo. 

Le attrazzatura incercambiabili di cui all'articolo Ìl. paragrafo 2, ter- 
29 comma devono recara le stessa indicazioni. 


1.7.4 Istruzioni par l'uso 


2) Cqri macchina deva cssera accompagnate da un'istruzione per l'uzo 
che fornisca slesno 12 sasventi informazioni: 


- riepilogo della indicazioni prevista per la mircarura, escluso Li 
nuevo di seria (vedi punto 1.7.3), evantualmcate conplevate dalle indi- 
cazioni atte a facilitaro la manutenzione (ad esempio: indirizzo 
dell'importatore, dei riparatori, ecc.}, 

- le condizioni di utilizzazione prevista, ai sensi del punto 1.1.2 
c), 


ME, E 
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= ll © 1 posti di lavoro che possono essere cecupati dagli cperato» 
Cis 

- le istruzioni per eseguire sanza alcun rischio: 

- la messa in funzione, 

- l'utilizzazione, 

- il trasporto, indicando la massa della macchina.e dai suoi vari e- 
lementi allorchè devono essere regolarmente trasportati separatamente, 

- L'installazione, 

” il montaggio e Lo smontaggio, 

- la regolazione, 

- la manutenzione a la riparazione, 

e se necessario, istruzioni per l'addrestamento; 

- se necessario, le ceracceriscicha essenziali degli utensili che 


possono essere montati sulla macchina. 


Qualora necessario, ia vale istruzione por l'uso dava essera ri- 
chiamata l'attenzione sulls conercindicerioni di vrilizzazioae. 


b) Le istruzioni per l'uso sono redatto in una delle lingue comunita» 
rie dal fabbricance o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. 
All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve essere accompagnata 
da una traduzione delie istruzzoni nella o nelle lingue del paase di uc 
tilizzazione e dalle istruzioni criginali. La tracuzione è Zazca dal 
fabbricante 0 dal suo mandatario stabilito nella Cormnità, cppure ca chi 
incroduce la macchina sella cona Linguistica la questione. In dercga a 
quanto copra, le istrutioni zer la manutenzione destinate ac essere ap 
plicate da un personale specializzato che dipende dal fabbricante o dal 
suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatre in na 
sola lingua comunitaria comoresa da detto personale. 


c) Alle istruzioni cer l'uso saranno allegati gli schemi della mace 
china necessari per la massa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, 
21 controllo del buon funzionamento e. all'occorrenza, 2a riparazione 
della macchina ed coni altra avvertenza ucvile sopractuzto in materia di 
SICUFEITA. 


dy Qualsiasi documentazione che cresenca la macchina non deve conte 
cere clementi in contrasto con quanto specificato nella istruzioni per 
L'uso par quanto concerne gli asperti della sicurezza. 

La documentazione tecnica cne descrive la macchina deve fornire le ine 
formazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lertera 
£) e, per lo macchine portatili e/oa a condurione manvale, le informazio= 
ni cencornenci ie vibrazioni ti cui al punto 2.2. 


(-$) Sa necessario, nella astrurioni per l'uso devono essere indicata 
le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni 
prodotti (ad esempio, impiego di ammortircetori, natura e massa del ba- 
samento, eSC.). 


£) Le istruzioni per l'uzo devono fornire le indicazioni seguenti sul 
rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in 
base alla misurazione eseguita su una macchina identica: 


- 11 livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A 


nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); sa tale livello è inferiore 0 
pari a 70 dB(A), deve estere indicato; 
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- il valore massimo della pressicne acustica istantanea ponderata Cc 
nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 d5 rispetto a 20 ÎPa); ° 

Da 11 livella di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello 
di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei poeti di la- 
vora supera 85 dB(A). 


Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indi. 
cazione del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione 
zei iivelli di pressione acustica continui equivalenti in appositi puati 
antorno alla macchina. 


Allorchè nen zono applicare Le norme armonizzate, i dati acustici 
devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione Più appro- 
priaco adeguato alla macchina. 


Il fabbricanve deve indicare le condizioni di funzionamento della 
macchina duranze la misurazione e i metodi di misurazione seguiti. 
Se 11 poste o i posti di Lavoro nen sona o non possono essere definiti, 
la misurazione del livello di sressione acustica deve essere eseguita a 
+. m dalla superficie della macchina e a 1.650 m di altezza dal suolo © 
calla piattaforma di acceszo. Devono essere indicati la posizione e il 
valcre della pressione acustica massima. 


Gc) Se il fabbricanca psravede L'utilizzazione della macchina in atmo- 
sfera esplosiva, le iscrizioni per 1'uso devono fornire tutte le indica- 
2.:9N3 neceszzrio,. 


9 2n caso di macchine che zossono ancie essere cestinate all'utiliz- 
zazione ca parta al utzlizzacori con professionali, la redazione e La 
sresantazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esi- 
genze essenziali di cui sopra. asvono vener conto del livello di forma- 
zicne generala e della perspicacia cre c: si può ragionevolmente aspoto 


zare ca questi utilizzatori. 


. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 5 DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE 
I MACCHINE 


2.1 “*acchine agroalimentari 


Sa la macchine è destinata alla preparazione o al trattamento dei 
prodotti alimentari (ad esempio: cotcura, raffreddamento, riparto & teme 
zeratura, lavaggio, manipolazione, condizinnamento, stoccaggio, traspore 
co, discribuzione; deve essere progettaca e costruita in modo da evitare 
rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservata le sa- 
quenti norme di igiene: 


a) I materiali a contatto 0 che possono venire a contatto con prodot= 
ti alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La mac- 
china devo essere progettata e costruita in modo tale che detti materia- 
Li possano essere puliti prima di ogni urilizzazione. 

b} Tutte le superfici a gli elementi di raccordo devono essere lisci, 
senza rugosità nè spazi in cui possono fermarsi materie organiche. 

Cc} = I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo 
da ridurre aì minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. ‘Essi sono roa* 
lizzati preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua. 

d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono po- 
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cer essere facilmente pulita e disintattate eventualmente dopo aver tol- 
to le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono easero rae- 
cordati con raggi tali da consentire una pulizia cempleta. 

0). I liquidi provenienti da prodotti alimontari e i prodotei-di pullo 
zia, di disinfezione e di risciacquetura devono poter defluiro verso 
l'esterno della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una 
posizione “pulizia”). 

2) La macchina deve ossere progettata e coseruita in modo tale da ce 
vitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumilaziona di materie cre 
ganiche o penetrazione di essera vivi, sognatamento insatti, nelle zone 
2mpossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata cu piedi 
o cu rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la 
macchine e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.). 

9) La macchina davo essere progettata e costruita in modo cha £ proe 
dotti ausiliari (ad esempio lubrificanci, ecc.) non possano entrare in 
contatto con i prodocti alimenceri, All'occorronza, la macchina dava cose 
sere progettate e costruica par sermectera di verificare ragolarmenta il 
rispetto di questo requisito. ù 


Iseruzioni per l'uso 
Qlera alle indicazioni di cui al punto 1, Le astruzioni per L'uso devono 
senzionara i predocti cd i! metodi di pulizia, di disinfezione e di rie 
gsciacquatura raccomandati «non soltanto per la parvi facilmente accessi» 
Dili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia zul posto per 


-® partò il cui accassa è impessibila o sconsigliato, ad esempio la tue 
razioni). 


î.2 Macchine porvatili rtenuze 2/0 candorte a mano 


La macchine portatili venute c/o condotte a mano devono rispondere 
ai soquanti requisitvi essenziali di cicurizza e di salute: 


- a seconda del 200 di macchina, avere una superficie di appoggio 
sufficiente e disporre in numero sufficiente di merzi di presa e di mane 
renumento correttamente dimanzionati e disposti in modo da garantire La 
stabilità della maschina nelle condizioni di funzionamento previste dal 
fabbricante: 

- sranno il caso in cui sia tecnicamente impossibile c quando esista 
un comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandona= 
ze in tutta sicurezza, le macchine devono casere munite di organi di co- 
mando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore 
non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli: 

- essere progettate, costruito o equipaggiate in moda tale da sop= 
primere i rischi dovuti al licro avviamento intempestivo e/o al loro man- 
cenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonaro i mezzi di 
pressa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile occorre pren- 
dere disposizioni compensative; 

- la macchina portatile teniuca a mano dave essere progettata e co- 
struita in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista 
della penetrazione dell’utensila nal mararizie lavorato. 


Istruzioni per l'uso. a 
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa 
alle vibrazioni emasse dalle macchine tenute e condotte manualmente: 


a, dell'accelera- 


- il valore medio quadratico ponderato, in frequenti Fa 


zione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/52, 
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finito secondo le norme di collaudo appropriate. Sa l'accel 
supera 2,5 m/32, cecorre segnalarlo. erasione nen 

In mancanza di norme di collaudo-applicabili, il fabbricanto deve 
indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali 
sono state eseguite dette misure. 


2.3 Maccnine per la lavorazione del legno e di materie assimilate 


Le macchine per la lavorazione del legno e le macchina che lavora 
no materiali avonti caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a 
quelle del legno, come iî sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie 
plasticha dure cd altre materie dure simili, devono rispondarè ai sa- 
quenti requisiti essenziali per la sicurezza e la saluto: 


21? la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo 
ene ri perzo da lavorare possa essere presartato @ quidato in condizioni 
31 sicurezza: quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavo- 
ro, quest’ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la la- 
‘orazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo; 

5I se la macchina può essere urvilizzata in condizioni che comportano 
ca rasczio ci proiezione dei cezzi di legno, assa deve essere progetta» 
za, costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione © quanto 
meno 22 moda cha la proiezione non preduca danni per l'operatore e/o le 
cersone esposta: 

2° La macchina deve essere equicaggiata di freno automatico che arra- 
sui Ll'ucensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di 
ronzauto con l'utenszile in fase di rallentamento; 

I) quando l'utensile è .ntegrato in una macchina non complacamente 
automatizzata, questa cevo essere progettata e costruita in modo cele da 
eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio 
utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando ia profondità 
33 passata, ecc... 


dà REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA = DI TUTELA DELLA SALUTE PER CY- 
VIARE AI RISCHI PARTICORARI DOVUTI ALLA MOBILITA! DELLE MACCHINE 


Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchi- 
re devono essere progettare e costruite in modo da rispondere ai requi- 
sit: che seguono. 


T rischi dovuti alla mobilità esistono sempre per le macchine se- 
moventi, crainate, spinte o portate da un'altra macchina o da un tratto- 
re il cui lavoro è effettuato in aree di lavoro e richiede la mobilità 
durante il lavoro oppure uno spostamento continuo o semicontinuo secondo 
una successione di stazioni di lavoro fisse. 

Inoltre, i rischi dovuti alla mobilità possono esistera nel caso di mac- 
chine 11 cui lavoro si effettua senza spostamenti ma che possono essere 
munite di mezzi che consentano di spostarle più facilmente da un luogo 
asl'altro (macchine minite di ruote, rotelle, pattini, ecc., o collocate 
su supporti, carrelli, ecc.). 

Al fina di verificare che i motocoltivatori e le motozappatrici non pre- 
sentino rischi inaccettabili per le persone esposte, il fabbricante o il 
suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare oppure fare ef- 
fettuare le prove appropriate per ogni tipo di macchina. 
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3.1 Generalità 


.3.3.1 Definizione 


Per “conducente* si intende un operatore competente incaricato 
dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato 
dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante tele- 
comanda (cavi, radio, ecc.). 


2.1.2 Illuminazione 


Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi vengano impie- 
gate in luoghi bui, asse dovranno essere munite di un dispositivo di il- 
luminazione adeguato al lavoro da svolgere, ferme restando la altre nore 
mative eventualmente applicabili (codice stradale, codice di navigazio= 
ne, ecc.),. 


2.1.3 Progettazione della macchina ai fini della movimentazione 


Curante lo spestamento della macchina e/o dei suoi elementi, non 
devono potersi verificare spostamenti intempestivi ne rischi dovuti 
all'instabilità se 1a macchina e/o i suci elementi sona sottoposti a mne 
vimentarione secondo Le istruzioni cel fabbricante. 


ca Posto di lavoro 
Ia Posto di guida 


Il posta di cuida deve essere progettato tenendo conto dei princi» 
pi dell'ergonomia. Possono essere previsti più posti di manovra e, un 
questo caso, ciascun posto deve disporre di tutti gli organi di comando 
necessari. Quando vi sono vari posti di manovra la macchina deve essere 
progevrtata in modo che L'impiego di uno di assi renda impossibile 1‘uso 
degli altri, ad eccezicne degli arresti d'emergenza. La visibilità dal 
costo di quida deve essere tale da consentire al conducente di far suo 
vere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego previste, 
in ructa sicurezza per sa stesso @ per le persone esposte. In caso di 
necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla 
ceficienza di visibilità diretta. 
ta macchina dave essere progertava e cosruruite zffinchè al posto di ma- 
novra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto improvviso cen 
ie ruote o con i cingoli per il conducente e per gli cperatori a bordo. 
21 posto di manovra deve essere progettaro e costruito in modo da evita=- 
va rischi per La salute derivanti dai gas di scarico e/o dalla mancanza 
di ossigeno. 

Se le dimensioni lo conzantono, il posto di manovra del conducente tra- 
sportato deve essere progettato e costruito in modo da poter essera do- 
tato di cabina. In questo cazo deve comportara un luogo destinato alla 
sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente e/0 agili operato» 
ri. Il posto di manovra deva essare dotato di cabina adoguata in caso di 
vischio dovuto ad ambiente pericoloso. 

Se la macchina è decata di cabina, quesc'ultina deve essere progettata, 
costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducante lavori 
in buone condizioni e sia protetto dagli eventuali rischi (ad esempio: 
riscaldamento e aerazione inadeguati, visibilità insufficiente, eccesso 
di rumore e vibrazioni, caduta di oggetti, penetrazione di oggetti, ri- 
baltamento, ecc.). L'uscita deve consentire un rapido abbandono della 
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macchina, Si dave inoltre prevedere un'uscita di sicurezza 
zione diversa dell'uscita normala. 

I materiali inpiegati per la cabina e la sua sistemazione interna devono 
essere difficilmente infiammabili. 


in una dire- 


3.2.2 Sedili 


Il sedile dal conducente di qualsiasi macchina deve garantire la 
stabilità dal conducente ed essere progettato tenendo conto dei principi 
dell'ergonomia. 

11 sedile deve essere progettato in modo da ridurre al livello più basso 
ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmeszo al conducante. Z1 30° 
dila deve essere ancorato in modo da rasiscere a tutta le sollecitazioni 
che può subire, soprirtutro fin caso di ribaltamanto. Se sorto £ piedi 
del conducente non esista alcun piano di appeggio, egli dovrà disporre 
ai un poggiapiedi ancisdrucciolevole. 

Qualora la macchina possa essere munita di una serurtura di grotezione 
sn caso di ribaltamento, il sedila deve portare una cincura di sicurezza 
o un dispositivo equivalente cha mancvernga Il conducente sul suo sedile 
senza opporsi ai movimenti necessari alla cuida ne agli eventuali movie 
centr: deila sospensione. 


ì.2.3 Altri posti 


Se le candizioni di utilizzazione prevedono cne oltre al conducgne 
“e siano saltuariamente o regolarmente rrasporcarti suila macchina o vi 
lavorano altri operatori, devono essere pravisti posti adeguati affinchè 
-l loro trasporto 0 lavoro avvenga senza rischi, in particolare di cadu- 
za, 
Se la condizioni di lavoro lo consantono, quasti posti di levoro devora 
essere muniti di sedili. 
Se :1 posto di nanovra deve essere munito di cabina, anche ali altri po- 
sti devono esser protecti contro i rischi che hanno giustificato ia pro* 
cericne cel posco di mancvra. 


2.3 ». Comandi 
2.3,1 Dispositivi di cemando 


Dal posto di guida ‘1 conducente dava poter azsonare tucecri i di- 
spositivi di comando necessari al funzionamento della macchina tranne 
por quanto riquarda Îe funzioni che possono essere esercitata in conzi- 
siani di zicurezza scolo medijianto dispositivi di comando collcecatvi al di 
fuori del posto di guida. Si crarta in particolare di posti di lavoro 
diversi dal poste di quida di cui sono responsabili operstori diversi 
dal canducente o par i quali è necessario che 11 conducente lasci il po- 
sto di guida per svolgere le mancure in condizioni di sicurezza. 

7 psdali eventuali devono essero progettarzi, costruiti e disposti iz mce 
do che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con iI 
minimo rischio di confuzione: devono avere una superficie antisdruccio= 
Zevolae ea essaera facili da pelire. 

Quando il lora azionamento può comportare rischi, 2n particolare movi- 
menti pericolosi, i dispositivi di comando della macchina, ad esclusione 
di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neu- 
tra non appena l'operatore li lascia liberi. 

Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere 
progettato e costruito in medo da ridurre la forza dei movimenti bruschi 
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del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote 
sterzanti, 

11 comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto 
in modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è 
in movimento. 

L'ultima frase del punto 1.2.2 non si applica alla funzione della mobi» 
lità. 


3.3.2 @Avviamento/spostamento 


Le macchine semoventi con conducente trasportato devono essere do- 
tate di mezzi che scoraggino l'avviamento del motore da parte di persone 
non autorizzate. 

Qualsiasi spostamenzo comandato di una macchina semovente con conducente 
trasportato deve essere possibile soltarto se il conducente si trova al 
posto di comando. 

Quando. per il suo lavoro, una macchina deve essere aterezzata con die 
spositivi che superano la sua sagoma normale (ad esempio, stabilizzato= 
re, freccia, ecc.), è necessario che Ll conducente disponga di mezzi che 
gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la macchina, 
che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno spostamento 
sicuro. 

La stessa cosa dave verificarsi per la posizione di tutti gli altri ele- 
mentì che, per consentire uno spostamento sicuro, davone cccurare via 
posizione definita, se necessario bloccata. 

Cuando ciò è tecnicamente ed economicamente realizzabile, lc spostamento 
della macchina deve essere subordinavo alla posizione sicura degli ele- 
menti sopra indicati. 

Uno spostamento della macchine non ceve essere possibile all'atto 
dell'avviamento del mocvore. 


3.3.3 Arresto dello spostamento 


fatte salve Le prescrizioni cda rispettare per la circolazione 
stradale, le macchize semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i 
requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenavura e ci im- 
mobilizzazione che garantiscano la sicurezta in cutta le condizioni di 
funzionamento, di carico, di velocità, di caratteristiche del suolo e di 
perdenza prevista dal Zabbricante e corrispondenti a situazioni normal- 
mente incontrate. 
TI rallentamenco e l'arresto della macchina semovente devono poter essa» 
re ortenuti dal conducente avcravarso un dispositivo principale. Se 2a 
sicurezza io esige, in caso di quasto del dispositivo principale o in 
mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo d'e- 
mergenza con comandi interamente indipendenti a facilmente accessibili 
deve consentire il rallentamento e l'arresto. 
se la sicurezza lo esige, l‘'inmobilizzazione della macchina deve essere 
mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere 
combinato con una dei dispositivi di cui al secondo conme, a condizione 
che sia ad azione puramente meccanica. 
La macchina comandava a distanza dave essere progettata @ COStruita ia 
mode da fermarsi automaticamente se il conducente ne ha perduto ii con- 
trollo. 
Il punca 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento. 
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3.3.4 Spostamento della macchine con conducente a piedi 


Ogni spostamento di una macchina semovente con co 
deve essare possibile solo se quest'ultimo esercita ti 
sull'organo di comando corrispondente. In particolare, nessuno sposta» 
mento deve essare possibile all'atto d'avviamento del motore. 
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi dave essere 
progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo sposta» 
mento inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rio 


schi di: 
a) schiacciamento, 
3) lesioni provocare da utensili rotanti. 


Inoltre, la velocità nermale di spostamento della macchina deve 
assera compatibile con l'andatura del conducente. 
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile corvante, 
quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di retro» 
marcia è inserito, salvo che io spostamento della macchina risulti dal 
movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso basterà che la velocità in 
retromarcia sia cale da non presentare rischi per il conducente, 


3.3.5 Avaria del circuito di comando 


22 caso di avarza cell'alimentazione del servosterzo, ia macchina deve 
soter essere cuidata per arrestcarla. 


2.4 “isure di procezione dai rischi meccanici 
2,4.1 Rischi connessi con movimenti non comandati 


quando un elemento di una macchina è state arrestato, La sua cerie 
va dalia posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'aziona» 
mento degli organi di comando, deve essere tale da non creare rischi per 
ie persone esposte. 
La macchina deve essere progettata, costruiva ed eventualmente montata 
sul suo supporto mobile in modo cha al momento dello spostamento le oc 
scillazioni inconcrollave cal suo baricentro non ne pregiudichino la 
stabilità, ne comportino sforzi eccessivi cer la sua struttura. 


3.4.2 Rischio di rottura durante il funzionamento 


Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nona» 
stante le precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disinta= 
grazione, devono essere montati e protervti in modo che i loro eventuali 
frammenti vengano trattenuti o. quando ciò non è possibile, non possano 
essere prciectarvi verso il sosto di manovra e/o i posti di lavoro. 


3.4,3 Rischi connezzi con il ribaltamento 


Quanto per una macchina semovente con conducento ed eventualmente 
operatori trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essa» 
re progettata e munita di punti di ancoraggio che consentano di ricevere 
una struttura di procezione contro tale rischio (ROPS). 

Detta struttura deve essera tale che in caso di ribaltamento garantisca 
al conducente trasportato, ed eventualmente agli operatori trasportati, 
un adeguato volume limite di deformazione (DLV). 

Al fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al 
seconda comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comi- 
nità deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate su ogni tipo 
di struttura, 
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Inoltre, lo seguenti macchine per movimento cerrà di potenza superiore a 
15 kW devono assera munite di una struttura di protezione in caso di rio 


baltamentos 

- -pale caricatrici su cingoli bd su ruote, 

- caricarrici meccaniche, 

- (trattori) apripista su cingoli o su ruote, 

- ruspe autocaricanti o meno, 

- livellacrici, 

- cassoni ribaltabili (dumper) con parte anteriore articolata, 


3.4.4 Rischi connessi con la caduta di cggetti 


Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori 
trasportati esistono rischi connessi con caduta di oggetti e di mataria» 
Lì, essa devo essere progettara e munita, sa le suo dimensioni lo cone 
sentono, di punti di ancoraggio acri a ricevera una seruttura di prota= 
zione contro cale rischio (FOPS). 

Derca strutcuza deve essor vale che sn caso di cadute di oggetti o di 
rcateriali garantisca agli operatori trasportati un adeguato volume limi- 
za ci ceformazione (DLV). 

Al fine di verificare cha la struttura soddisfa 2.1 requisito di cui al 
seconco comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comu 
nicà ceve effettuare, o far effettuare, prove aocpropriate per ciascun 
TIPO C2 SUIUCCUra, 


2.4.5 Riscni connessi con cadute dai mezzi di accesso 


Merzi ci appoggio c di sostegno devoro esseron progottati, costruiti © 
disposti in modo che gli oceratori Li utilizzino istintivamente c non 
ricorrano a tal fina agli crgani di comando. 


2.4.6 Rischi connessi con i dispositivi di crzino 


Ogni riacchina utilizzata por trainare o deszinata ad essera trainata da- 
ve essere minita di dispositivi di rimorchio o di traino progeteerti, co 
struiti e disposti in medo da garantire cha il colleagamenco e lo sgan- 
ciamento possano essere effettuati facilmente cd in mode sicuro e da im- 
sedire uno sganciarento accidentale duranzo l'utilizzazione. 

Qualora il carico sul timoena lo richieda, queste macchina devono essaro 
munita di un supporto cen una superficie d'appoggio adatta al carico e 
al carseno. 


3.4.7 Rischi csarscsi cen la trasmissione di potenza tra la macchina 
semorenta (9 11 traccore) e la mecchina azionare 


Gli albori di trasmissiona cardaenici cha collegano una macchina 
serovente (0 un trattore) 21 primo supporto fiaso di una macchina azioo 
nata devozo esssra protetti sul lato dolla secchina semovente e sul lato 
della macchina azionata per tutta la lunghazza dell'albero e dei ciunti 
cardanici, 

Sul lato della macchina semovente o dal trattore, la presa di forza alla 
quale è collegazo l'albero Gi trasmissione deve essere protetta da uno 
schermo fissato sulla macchina semovente (o sul trattore) oppure da 
qualsiasi altro dispositivo che gerantisca una proterione equivalente. 
Sul lato della macchina trainata, l'albaro comandato deve essere Chiuso 
an un carter di protezione fissato sulla macchina. 


Aq 


La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorize 
zata per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il 
collegamento con la macchina arionate. In questo caso occorre indicare 
sull'albero di trasmissione cardanico il senso del montaggio. 

Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un 
albero di trasmissione che la colleghi ad una macchinà semovente o & un 
trattore, deve possedere un sistema di aggancio dell'albero di trasmizo 
sione tale che, quando la macchina è staccata, l'albero di trasmissione 
e il suo dispositivo di protezione non vengano danneggiati dal contatto 
con il suolo o con un elemento della macchina. 

Gli elementi esterni del dispositivo di protezione devono essere proget» 
tati, costruiti e disposti in modo da non poter ruotare con l'albero di 
trasmissione. Il dispositivo di protezione deve coprire l'albero di tra» 
smissione fino alle estremità delle ganasce interne nel caso di giunti 
cardanici semplici e almeno fino al centra del giunto o dei giunti e- 
sterni nel caso di cardani decti a grandangolo. 

fe sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità dell'albero di 
trasmissione a'cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di 
protezione degli alberi di trasmissione descritti al sesto comma possano 
servire da precallini, a meno che non siano progertari e costruiti a tal 
fine. 


2.4.8 Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione 


In deroga al punto 1.3.8 A, nel cass dei motori a combustione ine 
cerna, le protezioni mobili che impediscono l'accesso alle sarti mobili 
<21 compartimanco motore possono non essere provviste di dispositivi di 
lecco a conciziona che la lJicro apertura sia possibile scltanca con 
L'impiego di un vcensile a di una chiave, oppure dopo aver azionato un 
comando situaro sul posto di guida, sa quest'ultimo si trova in una ca- 
Dina completamente chiusa con una serratura bloccabile. 


3.5 Misure di protezione contro altri rischi 
c.5.64 Rischi dovuti alla batteria d'accurnulatori 


L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato € 
“a batteria deve essere installarva in modo da evitare al massimo la pose 
sibilità di proiazione dell'elettrolita sull'operacore anche in caso di 
s:baltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti occupa» 
“1 dagli cperatori. 

La macchina mobile deve essere srogettata e costruita in modo che 
La bavteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente ac- 
cessibilae previsto a tal fine. 


3.5.2 Rischi di incendio 


In funzionanento dei rischi previsti dal fabbricante durante l'u- 
so, la macchina deve, qualora la dimensioni lo consentano? 


- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, 
oppure 
- essere munita di sistemi di' estinzione che siano parte integrante 


della macchina, 


Sil 5 
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3.5.3° Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc. 


Quando esista tala rischio, la captazione di cui al puato 1.5.13 può eg- 
sere sostituita con altri mezzi, come ed asempio l'eliminazione con get» 
co d'acqua polverizzata. 

Il punto 1.$.13, secondo e terzo comma si applica soltanto quando la 
funzione principale della macchina è la polvorizzazione di prodotei. 


3.6 Indicazioni 
3.6.1 Segnalazione = avvertimento 


Le macchine davono essere provvisto di maeszi di segnalazione e/o 
di targhe con le istruzioni concernenti L'impiego, la regolaziona e ia 
manutenzione necessaria per garantire la sicurazza e la tcurola della sa- 
lute della persone esposte. Tali mazzi devono essere scelti, progettati 
e realizzati in modo da essere chiaramente visibili a indelabili. 
Ferme rescarndo le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, 
le macchine con conducente trasportato devono essere dotate della sa- 
quente attrezzacura: 


- Un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone espo- 
ste; 
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto della condi. 


zioni ci impiego previste quali, 2d esempio, le luci di arresto, la luci 
di retromarcia, è girofari. Quest'ultima condizione non si applica alle 
macchine destinare esclusivamente a. lavori socterranei €@ sprovviste cdi 
alimentazione electrica. 


Le macchine celecomandate, le cui condizioni di impiego normali e- 
spengono le persone a rischi di urto 0 di schiacciamento, devono essera 
munita di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi por 
proteggere le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi 
alle macchine la cui urslizzazione imolica la ripetizione sistemica di 
avanzamento e arretramento Lungo Uno stesso 235e 6 il cui conducente non 
na visibilità posteriore diretca. 

71 diginserimenco involontario di turti i dispositivi di avvertimanto «e 
di segnalazione dave essere reso impossibile in sede di fabbricazione. 
Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi 
devono essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un 
loro quasto deve essere reso 2pparente all'operatore. 

Quando Ze macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creza- 
re un rischio particolare, dovrà essere prevista un'iscrizione sulla 
macchina stessa che viati di avvicinarsi alla macchina durante il Lavo- 
ra; cale iscrizione deva essere licggibile a sufficiente distanza per ga- 
rantire la sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle 
macchine. 


3.6.2 Marcatura 


Le indicazioni minime richieste aì punto 1.7.3 devono essere came 
pletate come segue: 


si la potenza nominale espressa in kW; 

n la massa, in Kg, nella configurazione più usuale ed evan- 
tualmente: 
- lo sforzo massimo di trazione previsto. dal fabbricante al gancio 


di traino in N: 


— 36 — 
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- lo sforzo verticale massimo pravisto dal fabbricante sui “ 
traino in N. ganzia di 


-+3.8$6.3 Istruzioni per l'uso 


Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni minima 
di cul al punto 1.7.4, la seguenti indicazioni: 


a) per quanto riguarda le vibrazioni della masehino, il valora effate 
tivo o un valore stabilito in base & misurazioni effettuate su una mace 
china identica: 
- il valere quadratico medio pondararzo, in frequenza, dell'ascelora» 
zione cui sono esposte le membra supericri quando superi 2.5 C/s2: se 
cale livello inferiore o pari a 2,5 m/32, cccorza indicuzla; 
- il valore quadratico medio ponderato, in fracvenza, dell'occglerae 
zione cui è esposto il corpo {piedi o parta seduta) quando superi 0,5 
m/32; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/a2, cecorro indicarlo. 
Allorchè non sono applicava le norme armonizzate, i davi sulla vio 
brazioni devono essere misurati usando il codice di misurazione più ape 
propriato adeguaro alla macchina. 
TI fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della mas 
china durante la misurazione ed i macodi vsaci per le misurazioni: 


b) nel caso di macchine che consentono veri «si a seconda dell'6uzo 
trezzarura impiegata, ii fabbricanca dalla macchina di base su cui poso 
sono essere fissate ecvtrezzarure intercambizbili e il farbricanto cdi 
queste ultime devono dare le informazioni ncecsrssria per consentirne il 
montaggio e l'uso in condizioni di sicurerrz:. 


4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTECLA DELLA SALUTE PER 
PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI A0 UN'OFSZAZIONE DI SOLLEVAMENTO 


Le macchine che presentano rischi dovuti alle cperszicni di rolla 
vamento, essenzialmenve rischi di caduta del carico, di veti del carico 
o di rovesciamento a causa della movimencvazione del carico, devono cssge 
re progettate e costruite in moda da conformarsi ai rvecguisiti cha seguoe 
no. 


Detti rischi si presentano con le macchine la cui funziona consi» 
sce nello spostare un csrico unitario con cambiamento di livello durance 
lo spostamento. Il carico può essere costituito da cggutti, da materiali 
o da merci. 


4.1 Considerazioni generali 
4.,1,1 Dafinizioni 


a) “accessori di soellevamanto”: 

componenti o attrezzatura non collegate alle macchine e disposte tra la 
macchina a il carico oppure sul carico per consenticne la presa; 

b) “accessori di inbracatura”: 

accessori di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego 
di una brace, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.; 
(+) “carico quidato": 

carico di cui l'intero spostamento avviene lungo quide materializzate, 
rigide 0 flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da pun 


ci fissi; 
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d) “coefficiente di utilizzazione”: 

rapporto aritmatico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al 
quale un'attrezzatura, un acceasorio o una macchina è in grado di trat- 
tenere tale carico, ed il carico’ massimo di esercizio marcato sull'at- 
trezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente; 

e) scoefficiente di prova": 

rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove 
statiche o dinamiche di un'attrezzatura, un accessorio o una macchina, 
ed 11 carico massimo di esercizio marcato sull'artrezzatura, sull'acces- 
sorio o sulla macchina rispettivamente; 

£) "prova statica": 

verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o l'accessorio di 
sollevamento e nell'applicargii successivamente una forza corrispondente 
al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova 
statica appropriato, quindi, dope aver soppresso il carico, nell'esegui- 
re di nuovo un'ispezione della macchina di sollevamento o dell'accesso» 
rio per controllare che non si sia verificato alcun danno; 

g) "prova dinamica”: 

prova cha consiste nel far funzionare la macchina in cutte le possibili 
configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del compor- 
camente dinamico della macchina crnde verificare il Buon funzionamento 
dalla macchina e degli elementi di sicurerza. 


4.1.2 Misure di protezione contro i rischi meccanici 
4.,1.2.1 Rischi dovuri alla mancanza di stabilità 


re macchina devono essere progettate e costruite in modo che Za 
stabilità prescritta al punto 1.1.1 sia garantita curante 1ì “unziona- 
mento e in posizione di arresto, durante tutte le fasi di trasporto, di 
montaggio e di smontaggio, in occasione dei quasti prevedibili e anche 
nel corsa delle prove quando ezze siano effettuare conformemente alle i- 
struzioni per l'uso. 
A tal fine, ail fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità 
deve ùtilirrare 1 mezzi di verifica appropriati: in particolare, per x 
carrelli di movimentazione automotori di levata superiore a 1,80 m, :l 
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deva effettuare 
o far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilicà 
su piattaforma o prova analoga. 


4.1.2.2 Guide e vie di scorrimenta 


La macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle 
quide 0 vie di scorrimento in moda da evitare i deragliamenti. 
Tuttavia, in caso di deragliamento nonostante la presenza di simili di- 
spositivi, o in caso di avaria di un organo di guida o di scorrimento, 
si devono pravedera dispositivi che impediscano la caduta di attrezzatue 
re, di componenti o del carico, nonchè il ribaltamento della macchina. 


3.1.2.3 Resistenza meccanica 


Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elemanti amovibi- 
li, devono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante 
21 funzionamento e. se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle 
condizioni di installazione e di esercizio praviste dal fabbricante € in 
tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente degli ef- 
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fetti degli aganti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle peri 
anche duranta il trasporto, il montaggio. lo smontaggio. SÒ 
Le macchine e gli accessori di sollevamanto devono essere progettati @ 
costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura 
tenuto conto dell'uso previsto. 

I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli anbienti 
di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto riguarda la 
corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchia» 
mento. 

Le macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e 
costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prova statiche 
senza presentare deformazioni permanenti ne disfunzioni manifeste, Il 
calcolo dave toner conto dei valori del coefficiente di prova statica 
cha è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza: 
in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori: 


&) macchine mossa dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5: 
b) altre macchine: 1,25. 


Le macchina devono essere progettate e costruite per sopportare 

perfertanenve le prove dinamiche effettuava con il carico massimo di ue 
cilizzazione moltiplicato dal coefficiente di prova dinamica. Tale coef- 
ficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire un adegua- 
to livello di sicurezza e, in generale, è pari a ,,l, 
Le prove dinamiche devono cssere effettuare sulla macchina pronta ad cge 
sere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzezione e sona ge- 
neralmenco esaguite alle velocità nominali dofinive dal fabbricante. 
Qualora il circuito di comando autorizzi più movimanci sismultano! {per 
esempio, rotazione e spostamento del cerico), le prove devono essara efe 
farntuate nella condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando 
i movimenti. 


4.ì1.2.4 Pulegge, tamburi, catene e funi 


2 diamacri aslle vulegze, dei carburi e dei rulli davoro essere 
compatibili con le dimensioni delle funi o dalla catene di cui possono 
essere muniti. 

I tamburi ed i rulli devono essara progettati, coseruizi cd installati 
in modo che le Suri o la catena di cui sono muniti possano avvolgersi 
senza lasciare lateralmante l'alloggiamento previsto. 

Le funi utilizzate dirattamanta per 11 sollevamento o il supporto dal 
cerice non devono comportare alcuna impiorbetura a paste qualle alle lo- 
ro cstrenicà (le impiombazura sono collerate negli impianti descinsti, 
sin dalla loro progstrazione, ad esseroa modificati roegolarmmante in fun» 
ziono dolla ecigenza di utilizzazione). 11 ccefficienta di utilizzazione 
dall'inzsiano fune e terminale è ssolto in acco tale da garantire un lie 
vello aliquato di girurezza: quasto cosfficienza È, la gonerale, pari 4 
S. 

Il coefficiente di utilizzazione della cacana di sollevamento è scelta 
in modo tale da qerancire un livello adeguato Gi sicurazza; questa cosf= 
ficienca è, in generale, pari a <. 

Al fine di varificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilics» 
zazione adeguato, il fabbricanta o il suo mardatario stabilito nella Coe 
munità deve effettuare o fara effattuare la prove appropriate per cia- 
scun tipo di catena e di cavo utilizzato direttamenta per il sollevameno 
to del carico e per ciascun tipo di terminale di cavo. 
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4.1.2.$ Accessori di imbracatura 


Gli accassozi di imbracatura devono essere dimensionati tenendo 
conto dei fencemeni di fatica e, di invecchiamento per un numero di cicli 
di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni 
di funzionamento specificate per l'applicazione prevista. 

Inoltra: 


a) 21 coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico @ 
terminale è scolto in modo rale da garantire un livello adeguato di zi- 
curazza: questo coefficiente è, in generale, peri a 5, ? cavi non davono 
comportare nessun intreccia o anello diverso da quelli delle estremità: 
bì allorchè scono utilizzare catene a maglia saldate, devono assore 
aci tipo « maglie corta. Il coefficiance di utilizzazione delle catane, 
a prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da garantiro ua livello a- 
deguato di sicurezza; questo coufficisata è, in generale, pari a 4; 

3) 21 coefficiente d'urilizzazionae delle funi o cinghie di fibre tcoa- 
sili diperndo dal matroriale, dal procasso di fabbricazione, dallo dinsn- 
sioni a dall'utrilizzazione. Questo coefficiente è scolto 11 medo da ge- 
zantira una livello di sicurezza adeguarto; esso è, in cenerale, pari a 7, 
a condiziona che i materiali utvilizzavi siano di ottima qualità controllo 
-at%a e che il processo di fabbricazione sià adeguato alla condizioni dL 
utilizzazione previste. In caso contrario, è in generale più alevato per 
carantire un livella di sicurezza equivalente. 

Le funi o cinghie di fibre tessili non cevono presentare alcun nodo, in- 
piomopatura o collegamento, a parce quelli dell'estremità dell'imbracatu- 
ra o cella chiusura di un'imbracatura senza estremità: 

<) 21 cosfficienta d'utilizzazione di tutti i componenti mecallici di 
una braca o utszlizzati con una braca è scelto in moco da garantire un 
sivello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari 
a 4: 

e} la portata massima di utilizzazione di una braca a crefoli è sta- 
Drlita tenendo conto della corvacva massima di utilizzazione del trefolo 
più debole, del numero di trefoli e ci n fattore di riduzione che di- 
rende dal tipo di imbracatura: 

£} A) fine di verificare cha sia stato raggiunto il coefficiente di 
utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito 
nella Comunità deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate 
per ciascun tipo di componente di cui alle lettera a}, b), c) e d). 


4,1.2.6 Controllo dei movimenti 


2 dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da 
conservare in condizioni di sicurezza La macchina su cui sono inazalla- 
ti. 


a) La macchine devono essere progattate ed attrerzate con dispositivi 
cha mantancono l'ampiazza del movimenti dai loro elerminci entro + PECTAS 
praviscsi. L'attività di questi dispositivi deve casure provaiuta cver» 
tualmente da un segnale. 

bì So più macchina Zisza o traslanzi su rozzie possozo Compiora ave= 
luzioni similtanee con rischia di urti, detta mecchine devono cuutoo 
pregettato e costruite per poter essere cquipaggiota di sicceni cha cene 
sentano di evitare tali rischi. 

cì I meccanismi delle macchine devono casera progastari @ costruiti 
1n modo cha 1, carichi non possano derivare pericolosamente d cadore ine 
provvisamenta in caduta libera anche in caso di interruzione parziala © 
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totale di energia oppure quando cessa l'azione dell'operatore. 

d) Tranno che per le macchina il cui lavoro richiede una siffatta ap= 
piisazione, nello normali condizioni di esercizio non deve assere possi» 
bile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un frsno a tri. 
zione. 

(-D) Gli organi di presa devono essera progettati e costruiti in modo 
«da evitare la caduta improvvisa dei carichi. 


4.1.2.7 Rischi dovuti ai carichi manipolati 


La posizione del posta di quida delle macchine deve consentira di 
sorvegliare perfettamente lo craiettorie degli elementi in movimonto per 
evitare la possibilità di urtare persone o materiali o altre macchine 
che possono funzionare simultaneamente e presentare quindi un paricolo. 
Le macchine « carico guidato, installate fisse, devono esreza progettato 
e costruite .n modo da impedire alle parsone asposta di assera urtace 
dal carico o dai contrappesi. 


4.1.2.8 Rischi dovuti al fulmina 


Le maccnine esposte al fulmine curante l'uso devono essere equi- 
raggiate n modo da scaricare al suola Le eventuali scariche eleveziche. 


=.2 Recuiziti particolari ger gli apparecchi mossi da enercia diversa 
da cuella umana 


4.2.1 Cemandi 
-.2.2.1 Posta ci guida 


1 requisiti di cui al punto 2.2.1 si applicano anche alle macchine 
nen mobili. 


4.2,1.2 Sedile 


2 requisiti di cui al punto 3.2.2, primo e secondo cosma e al sun- 
zo 3.2.3 si applicano anche alle macchine non monili. 


<,2.1.)3 Organi di comando dei mevinenti 


Cli ortasi di comando dei movimenti della macchina o delle sua at- 
crecsatusa dovona ritornare in posizione neutra non appena cessa l'azio- 
vamento da parte dell'oseratore. Per i movimenti, parziali o totali, per 
i quali nea ci corre il rischio di urro da parte del carico o della mac- 
chian, 2£ pesreno sostituire detti organi con organi di comando che cons 
runtoro cravimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza 
dev canRcens2 i'esionamento da parte dell'operatore. 


<.,2.1,4 Contrello delle sollacicazioni 

Lo meechine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 
1.000 Ey 0 11 ca momanco di rovesciamenco è pari almeno & 49.000 Ness 
devono essere dotare di dispositivi che avvertano Ll conducente @ impe 
discano i movimanti pericolosi del carico in caso: 


- di sovraccarico delle macchinet 
- s1a per eccesso di carico massimo di utilizzazione; 
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- sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi; 
- di superamento dei momenti cha tendono al rovesciamento dovuti in 
particolare al carico sollevato. 


4.2.2  Inscaliazione quidata da funi 


Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono estere teso 
da contrappesi o da un dispositivo che consenta di controllare in perma» 
nenza la tensione, 


4.2.3 Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al 
posto di Lavcero o ai punti di intervento 


Le macchine a carico guidato e le macchine per le qualii supporti 
del carico seguono un determinato percorso devono essere dotate di di- 
spositivi che impediscano i rischi di caduta della persona esposta. 


Le macchine che collegano livelli definiti e in cui gli cperatori 
cossono penetrare sul piano di carico per posare o stivaera quest'ultimo 
devono essere progettare e costruite in modo da evitare uno spostamento 
non controllato del piano di carico, in particolare al momento del cari- 
camenzo c dello scaricamento. 


4.2.4 Idoneità all'impiego 


TI fabbricante 0 Lì suo mandatario stabilito nella Comunità si ac- 

certa, all'arco dell'immissione sul mercato o della prima messa in sere 
vizio, con adeguate misure che egli prande o fa prandere, che gli acces- 
sori di sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a cpera- 
zione manuale c a operazione motorizzata, possano compiere ie funzioni 
previste in tutta sicurezza. La misure suddette debbono tener conto del- 
la caracterisviche statiche e dinamiche delle macchine. 
Se ie macchine non possano essere montata nai locali del fabbricante, © 
del suo mandatario scabilito nella Comunità, le misure aceguare devono 
essera presa sul lucgo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse pose 
sono essere prese tanto nei locali del fabbricante quento sul luoga 
dell'utilizzazione. 


8,3 Marcatura 
4.3.1 catene e funi 


Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sellevamento che non 
faccia parta di un insieme deve recara un marchio oppure, se la marcatue 
ra è macarialzente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i 
riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comuni- 
cà a 1'idaenelficaziona della eola>iva arrartasiono. 

L'attastazione deva contenere le indicazioni prescritte dalle norme are 
monazzace oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime: 


- 21 ncme del fabbricante o dol suo mandatario stabilito nella Comue 
nità; 

- l'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda 
dei casi: 

- una descrizione della catena o della fune comprendente: 

- le sue dimensioni nominali, 

- la sua costruzione, 
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11 materiale di fabbricazione, 

qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale; 
- in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata; 

- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sope 
portato dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere in.’ 
dicata in funzione delle applicazioni previste. 


t 


4.3.2 Accessori di sollevamento 


Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi; 


- identificazione del fabbricante; 

- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) 
quando questa informazione è necessaria per la compatibilità dimensiona» 
le; 

- idenvificazione del carico massimo di utilizzazione; 

- marcatura CE, 


Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali 
funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le 
sadicazioni di cui al primo comma devono essere apposte su una tarca O 
con altri mezzi solidamente fissata suil'accessorio. 

Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale 
da non rischiare di scemparire in seguito alla lavorazione, all'usura, 
ecc., e da non comorcmertere la resistenza dell'accessorio. 


4.3.3 Macchine 


Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre 
alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazioni concernen- 
ci il carico nominale: 


2) indicato in moco chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso 
delle macchine per Le quali è previsto un unico valore: 

zi) -se xl carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, 
egna posto di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi 
sorto forma di tabelle o di diagrammi ì carichi nominali per ogni singa- 
La configurazione. 


Le macchine minite di un piano di carico le cui dimensioni consen- 
tono l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di caduta 
cevono recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il solleva- 
mento di persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun po- 
ste che consenta L'accesso. 


4.4 Istruzioni per l'uso 
4.4,1 Accessori di sollavamento 

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di 
sollevamento commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da i- 
seruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni: 
- le condizioni normali di esercizio: 


- la prescrizioni per l'uso, il monitoraggio e la manutenzione: 
- i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che 


sa 
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non pessono sesdisscra le disposizioni dal punto 4.1.2.5$ a). 
4,408 Haechfa2 


za aggiunta 21 punto 1,7.4, le istruzioni por l'uso devranne tone 
prendere Informazioni 7alscivo: 


2} allo caratterigticho tecniche, in particolare: 
- eventualmente un richiamo allo tabelle dei cazichi di cui al punto 
4.3.3 13)8 


DI e reezioni sugìi anpaggi o sugli incastri a le cazactcristiche 
della quida; 

- evonztualmsanto 2a definiziona ed i mazzi di installazione 
dello zaverza: 
b) al contenuto del registro di concrello dalla macchina se non è 
fornito insiana a cuese'ultima; 
e) alle raccomandazioni per l’uso, in particolare per ovviare alle 
ansufficianze della visione diretta dal carico da parto dell'operatore: 
di alle asceruzioni necessarie per effetruare la prove prima della 


prima mesca in funzione di macchine che non sono montate, presso il fab= 
bricanze, nella loro configurazione di vvilizzazione. 


3. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DE* 
STINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEÎ LAVORI SCITERRANEI 


Le macchina dascinave ad essera utilizzate noi Lavori sotterranei devono 
essere progettace e costruite in moda da soddisfare i requisiti seguen- 
tl. 


S.1 Rischi dovuti alla mancanza di stabilità 


Le arsmacvure semoventi devono essare progettate e costruite in moda 
da permecvtere un adeguato orientamento, cuando vengono spostate, e non 
cevono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la dee 
compressione. Devono disporre di anccraggi cer la piastra di testa dei 
raccordi idraulici individuali. 


5.2 Circolazione 


Le amatura semoventi devono permectere alle persone esposte di 
circolare senza intralci. 


3.3 zIluminazione 


I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1. non sono appli- 
cebiii. . 


5.4 Dispositivi di comenda 


I dispositivi di comando dall'acceleratore e dei freni che consen- 
tono di spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azio= 
nati a mano. Tuttavia il dispositivo di ucmo=morta può essere a pedale. 
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progete 
tati e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di avano 
zamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi 
di comando devono essera protetti da qualsiasi azionamento involontario. 


6-9-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 209 
occ -—t—t—@@@——rtcotr_@puru@_cmvteiret ti titti eee cem anse nette ere rem emry 


5.5 Arresto dello spostamento 


Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei 
devono essere minite di un dispositivo “uoma-=morto® che agisca sul ciro 
cuito di comando dello spostamento della macchina. 


5.6 Rischi di incendio 


11 secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine 
comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità. 
Il sistema di frenatura deve essere progettato e costruito in moda da 
non produrre scintille o essere causa di incondio,. 
Le macchine a motore termico devono essere dotate esclusivamente di noe 
tore a combusticne interna cha utilizzi un combustibile a bassa tensione 
di vapore che escluda qualsiasi scincilla di origine elettrica. 


5.7 Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc. 


I gas di scarico dì motori a combustione interna non devono essere 
avacuati verso l'alto. 


6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI 
PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE 


Le macchine che presentano riscri covura al sollevamento o allo 
spostamento della persone devono essere progertate e costruite ir modo 
da rispondere ai requisiti che sequono. 


6.1 Considerazioni generali 
6.1.1 Definizione 


Ai fini del presente capitolo, si intende ser abitacolo” L'area 
sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, io= 
Dassate o spostate in virtù del suo movimento. 


‘6.1.2 Resistenza meccanica 


I coefficienti di uvilizzarione definiti nel punto < non seno suf= 
ficienti per le macchine destinate al sollevanaento o allo spostamento 
delle persone e davono, come regola generale, essere raddoppiati. 

Il pavimento dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in moda 
da offrire lo spazio e la resistanza corrispondenti al numero massimo di 
persona e al carico massimo di esercizio stabiliti dal costruttore. 


6.1.3 Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'e= 
nergia diversa dalla forza umana 


I requisiti del punto 4.2.1.4 si applicano indipendentemente dal 
valore del carico massimo di esercizio. Questo requisito non si applica 
alle macchine per le quali il fabbricante può dimostrare che non esista» 
no rischi di sovraccarico e/o capovolgimento. 
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6.2 Dispositivi di comando 


Qualora i roquisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni: 


6.2.ì L'abitacolo deva, come regola genorale, essere progettato e co 
struito fin modo che le persona che vi si trovano dispongane di dispozio 
tivi di comando dai movimanti relativi di salita a discasa e, sa del cae 
se, di spostamenca dell'abitacolo rispetto alla macchina. 

Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri die 
spositivi di comando dallo stesso movimento, salvo sui dispositivi di 
arresto di emergenza. 

I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipa a co- 
mando mantenuto, salvo per le macchine che collegano livelli definiti. 


6.2.2 Se una macchina per il sollevamenzoa o lo spostamento di persone 
è spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, 
la macchina deve essere progettata e costruita in modo che la o le per- 
sone situate nell'abitaccio dispongano di mezzi che consentano di eviza-= 
re i rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina. 


6.2.3 Le macchine per il sollevamento 0 lo spostamento di persone de- 
vono essere progettate, costruite o atcrezzace in modo che una eccessiva 
velocità del movimento dell'abitacolo non crei rischi. 


6.3 Rischi di cadura delle perzone al di fuori dell'abitacola 


8.23.. Se la misure previste al punzo ..8..5 non sono sufficienti, gii 
abitacoli davono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato 
al numero delle persone che possono trovarsi nrell'anitaccio e sufficieane 
temente resistenti per appendervi le accrerzracure per ia provezione ine 
dividuale contro le cadute. 


6.3.2 Se esiste una botola nel pavimenta o nel soffitto, o un portello 
saverale, l'apertura deve avvenire in senso concvrario al rischio di ca- 
duta in caso di apertura incpinata, 


6.3.3 La macchina di sollevamento o di spostamento dave essera proget- 
cata « costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini 
canto da comportare un rischio di caduta ser i suoi occupanti, anche du- 
rante i movimenti. 

21 pavimento dell'abitacolo deve essara antisdrucciolo, 


6.4 Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo 


8.3.1 La macchina per il sollevamento o Lo sposcamento di persone deve 
essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta 0 
11 capovolgimento dell'abitacolo. 


6.4.3 La accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo por= 
tante, azionate dagli cperatori o da un dispositivo di sicurezza, nalle 
condizioni di carico e di valocità massima previste dal fabbricante non 
devono causare rischi per le persone esposte. 


6.5 Indicazioni 


Allorehè ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abi- 
tacolo devono figurare le indicazioni pertinenti indispensabili. 
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| ALLEGATO I 
(previsto dall’art. 2, comma 2, lettera a} 


A. Contenuto della dichiarazione “CE° di conformità per le macchine 


La dichiarazione CE di conformità deve contenere i saguenti ela- 


menti: 

- nome e indirizzo del fabbricante oc del suo mandatario stabilito 
nella Comunità, 

- descrizione della macchina, 

- tutte la disposizioni pertinenti alle quali la macchina è confore 
me, 

- aventualmente, nome ed indirizzo Ccell'orgeniszo notificato e :1 
sumero dell'actestato di certificazione CE, 

- eventualmente nome ed indirizzo dell'organismo notificato cui è 


stato trasmesso il Zascicolo, 


- eventualfiante nome ed indirizzo dell'organizmo norificato che ha 
effettuato la verifica, 


- eventualmente ii riferimento alle norma armonizzate, 

- eventualmente. norme e specificazioni tecniche nazionali applica» 
2-4-7) 

- centificazione cei firmatario cne fa la celega del fabbricante o 


zel sua mandatario stanilice nella Comunità. 


B. Contenuto cella dichiarazione del fabbricante © del suo mandatario 
stabiliczo nella Comunità 


La dichiarazione del fabbricante di cui al comuna, «cdell'arzi- 
colo 2 deve contenere i seguenti elementi: 


- “ome e indirizzo del fabbricante c del mandatario atabilito nella 
Comunità, 

- cescrizione cella macchina o delle carti cdi macchine, 

- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificavo e nuna* 
ro dell'attestato di cervificazione CE, 

- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato al qua- 


Ze è stato comunicato il fascicolo, 


- all'occorrenza. nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha 
sroceduto alla verifica, 


- all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzato, 


- menzione del divieto di messa in servizio prima che la macchina in 
cur sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni 
della direttiva, . 

- .dentificazione del firmataria. 


Do , peer 
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c. contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per i componenti 
di sicurezza immessi sul mercato separaramente 


La dichiarazione ‘CE* di conformità deve contenere gli elementi 


seguenti: 

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito 
nella Comunità, 

- descrizione del componente di sicurezza, 

- funzione di sicurezza svolta dal componente di sicurezza, se non è 
desumibile in modo evidente dalla descrizione, 

- eventualmente, nome ed indirizzo dell'organismo.notificato e Nune= 
ro dell'attestato di cercificariane “CE del tipo, 

- eventualmente, nome e indirizzo dell'organisma notificato cui è 
scato trasmesso il fascicalo, 

= eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha 
effetcuaro la verifica, 

- eventualmente, il riferimento alle norme armonizzate, 

- eventualmente, il riferimento delle norme e specifiche cecniche 
nazionali applicate, 

° idenvificazione del firmatario che ha ricevurco la delega del fab- 


bricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. 
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i ALLEGATO III 
{previsto dall’ert. 5, comma 1) 


LA MARCATURA CE DI CONFORMITA" 


La marcatura CE di conformità è costituita dalle! iniziali “CE* seo 
sendo il simbolo grafico che segue: 


- a caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE. devono 
assere rispettata Le proporzioni indicare per il simbolo di cui sopra. 
La e diversi elementi della marcatura CY devono avere soscanzialmente 


Za stessa dimensione vercicale che non può essere inferiore a £ mu. Per 
Le maccnine di piccole dimensioni si zuò derogare a detta dimensione ni- 
nima. 
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l ALLEGATO ÎV 
{previsto dall'art. 4, comma I, lettera @} 


TIPI DI MACCHINE E DI COMPONENTI DI SICUREZZA PER I QUALI OCCORRE APPLI- 
CARE LA PROCEDURA DI CUI ALL’ ARTICOLO 4. COMMa:4, LETTERE Db) EC) 


A. Macchine 


1. Seghe circolari {monolama e multilame) per la lavorazione del le 
gno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di mate» 
rie assimilate. 


1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a 
tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di tra- 
scinamento amovibile. 


1.2. Segha ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, 
a tavola-cavallerto a carrello a movimento alternato, a spostamento mae 
nuale, 


1,3, Segha a ucensile 23 posizione fissa nel corso della lavorazione, 
corvate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei perzi da segara 
a carico e/o scarico manuale, 


21.4. Segha ad utensile mobile nel corsa della lavorazione, a spostamene 
to meccanico, a carico @/0 scarico manuale. 


2. Spianatrici a avanzamento manuale per la iavorazione cel Legno. 


di Piallacrici su una faccia a carico e/o scrrico manuale per la ia- 
varazione del legno. 


4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a care 
rello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno 
e di macerie assimilate O per la lavorazione della carne e di materie 
assimilate. 


Ss. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da i a 4 e al sunto 7 
per la lavorazione dei legno e di materie assimilate. 


6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la la- 
vorazione del legno. 


7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavo= 
razione del legna e di materia aszimilaco, 


a. Seghe a catena portatili da legno 
9, Pressa, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei 


metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro 
possono avere una cursa superiora a 6 ma e una velocità superiore a 30 


m/s. 
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10. Formarrici della materia plastiche per iniezione e compressione 4 
carico o scarico manuale. 


li. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico 9 sca” 
rico manuale. 


12. Macchina per lavori sotterranei dei seguenti tipi: 


s macchine mobili su rotaia; locenutive e benne di frenatura, 
> armatura semovente idraulica, 
- con motore a combuaticone interna destinati 24 equipaggiare macchi» 


na per lavori sotterranei. 


13. Earne di raccolta di rifiuti domestici a crrico manuale dotata di 
un meccanismo di compressione. 


14. Dispositivi di protezione e albori cardanici di trasmissione amo- 
vrbili descritti al punto 3.4.7. 


is, Ponti elevatori per veicoli. 


16. Apparecchi per il sollevamento di persona con un rischio di caduta 
verticale superiore a 3] metri. 


27. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici. 

2. Componenti di sicurezza: 

Le Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevarento dalle 
persone (barriore immateriali, tappervi sensibili, rilevatori elercroma= 


gnetici). 


2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comane 
do che richiedone l'uso delle due mani. 


I Schermi mobili automatici per la proterione delle maccrzine di cui 
al punto A 9, 10 e 21. 


d. Strutture cz sroteziona contro il rischio di caccvolgimento 
(ROPS), 
5. Strutture di protezione contro lì rischio di cadute ci oggetti 
(FOPS). 


Sa 
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î ALLEGATO V 
(previsto dall'art. 4, comma 1, leîtera e) 


DICHIARAZIONE DI COUPURIITA I 


AI fini del presento allegare, zi termina ’macchiaao designa sla 
la “macchina”, sia il componente di sicurezza”, quell deZiziei all'arco 
ticelo 1. 


2. La dichiarazione CE di confornità è la procedura mediante La quale 
2l fabbricante 0 il suo mardatario stabilito nolla Comunità dichiara ché 
ia macchina massa in commercio risporca ctutcei 4 requisiti esgonsiali di 
sicurezza e sanitari che la corcernana. 


2. La firma della dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbrle 
cante a il suo mandatario stabilita nella Comunità ad apporre sulla nsee 
china la marcatura CE, 


3. Prima di poter redigare la dichiazazione CE di cenfermitei, il fate 
bricanco, o i} Sua mandatario stabilito nolla Cosunità, deva esrargi a00 


certato e poter garantire che la documearzzione definita in apprasro è @ 
resterà disponibile nei suoi locali gi fini di un averzuale conuoslio: 


2) un fascicolo tecnico della csstrusione cemnostoe: 

. da un disegno comolaessivo cella macchina a dagli senemi dai cis 
cuiti di comanda; 

- cai disegni dettagliati e compilati, cvoentualrente accompegnati da 


natca di calcolo, risultati di rproeve, ecc., chs consentano La verifica 
della conformità della macchina ar requis:ta essanziali di sicurezza © 


sanitari: 

- dall'elenco, 

- dor requisiti essenziali dal presento allegato, 

- delle norma e, 

- delle altra specificha tecniche applicate nella progettazione cele 
La macchina; 

- dalla descrizione delle scluzioni ccdorrara gear prevenire i cischi 
prasentati dalla macchina; 

° se lo desidera, qualsiasi relazione recnica o certificaro ottenuti 
da un orgaziisro o un laboratorio 1°) competente: 

- sa dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, 


qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, 
a sua scaltra, da lui stessa o da un crganisro o, laberacorio (*) cornpa- 


cento; 
- da un esemplare delle istruzioni ser l'uso della macchina: 


bì nel caso di fabbricazione in seziea, le disposizioni interne che 
saranno applicate per mantenere la conformità delle macchina alle dispo- 
sizioni della direttiva. 


Il fabbricante deva effattuare lo ricerche e le prove necessario 
sui componenti e sugli accesssri o sull'intera macchina per stabilire se 
esaa, in conseguenza alla sua progettazione e costruzione, possa essere 
montata e mossa in servizio in condizioni di sicurezza. 
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La mancata presentazione della documentazione in seguito a una do- 
manda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti puo co- 
stituire un’'motivo sufficienta per dubitare della presunzione di confor- 
matàì alle disposizioni della direttiva. 


4. 
a) Non è necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista 
materzialmantze in permanenza; tuttavia casa deve escare riunita e resa 
disponibile entro un periodo di tempo compatibile con la sua importanzas 
casa non deva comprendera i progatel dettagliati ed altre informa» 
zioni precise concernenti 1 sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione 
dalle macchina salvo sa la loro conoscanza è indispensabile o necessaria 
alla verifica delle conformità ai requisiti essenziali di Sicurezza: 


b) la documentazione di cui al punto 1 è consarvata e tenuta a dispo» 
sizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci anni a de- 
correra dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esem- 
plare della macchina sa si trarta di Iabbricarione in serie; 


c) la documentazione di cui al sunto 3 deve essere redatta in una 


lingua ufficiale della Comunità, fatta eccezione per le istruzioni per 
t'uso della macchina. 


ca 
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ALLEGATO VI 
(previsto dall'art. 4, comma I, lettera 8) 


2SAS PER LA CERTIPICAZIONE CE 


Ai fini del presente allagato, il termina “macchina» dezigna sia 
la *macchina*, sia il “Componente di sicurezza®, quali definiti all'ace 
ricole 1. 


I, L'esame per la certificazione CE è la procedura mediante la quala 
un organismo notificato stabilisca e certifica che il modello di una 
macchina soddisfa ai requisiti della direttiva cha la riguardano. 


2. La domanda d'esame per la certificazione CE è prasentata dal fsbhe 
bricanca, o dal suo mandatario seebilito rella Comunità per un modello 
di macchina, ad uz solo crganismo notificaro. 

La domanda contigne: 


- 11 noma e l'indirizzo del febbricance o del suo mandacario stabile 
lito nella Comunirzà nonche il luogo di fabbricazione delle macchine: 

- un fascicolo cecnica della costruzione comprendente almeno: 

- un disegno carplessiva della naecchina e doeli schenri dai circuiti 
di comando: 

- disegni dettagliati e complazi, eventualmente accompagnati da nota 


di calcolo, risultacvi di prove, cce., cha coasentano la verifica della 
conformità dalla macchina si requisici essonziali di sicurezza e sanita» 
riî 


- la cescrszione delle soluzioni adovtace per prevesira È riesci 
prasentaci dalla mescchina nonche l'elenco dells norma utilizzare; 

- un esemplere delle istruzioni per l'uso della macchina: 

- nel caso di fabbricazione in serie, la disposizioni invorne cha 


saranno applicava per mantanore Îa conformità della macchirs alle dispoo 
sizioni della direccivea. 

Essa è accompagrata ca una macchina ranpresentetiva della produrisna 
prevista oppure, eventualmente, dell'indicazione dal Iivego in cui la 
macchina può esssre egaminata. 

Questa documentazione ron deva comprendere i dizagni dottagliati 
ci altre informazioni procise concernenti i scectoinsieni vnilizzari per 
la fabbricazione della macchine, salvo se la loro conoscenza è indispane 
sibile o necessaria alla verifica dalle conformità ai requisiti essen» 
ziali di sicurezza. 


3. L'organisso notificato procoito cll'erama per la certificazione CU 
seccnio la ceguaonti modalicà: 

- effectua l'esame dal fascicolo tecnico della costruzione, per ve» 
rificarna l'adeguatezza, @ l’'acame della macchina prasontara o messa A 
disposizione: 

- nell'esane della macchina, l'organismo: 


a) si accerta che esia sia stats fabbricata conformemente el fascico= 
lo tscnico di costruzione e possa essare utilizzata in sicurezza nolle 
condizioni di servizio previste: 

b) verifica che le norme eventualmente utilizzata siano stata appli- 
cate correttanente; 


Ivo rd 
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c) effettua gli esami @& le prova approprinta per verificare la cone 
formità della macchina ai requisici essonsiali di sicurezza @ sanitari 
che la riguardano. 


= Per 1 soli companenti di sicurozza, l'organismo notificato na verifica 
l'idoneità a svolgere le funzioni di sicurasza dichiarata dal costruttos 
ra. 


4. Se 41 modello soddisfa alla disposizioni che lo. riguardano, l'er- 
ganismo redige una cortificazione CE che è notificata al richiedente. 
Questa certificazione specifica i risultaci dell'osama, indica le condi. 
zioni cui ossa eventualmonte è subordinaza e compronda le descrizioni a 
i disegni necessari per identificara il modello approvato. 

La conmsissione, gli Stati membri e gli altri organisni designati 
pogssona ottenere una copia della cortificazione e, con richiesta motiva= 
ca, una copia dal fascicolo tecnico e del verbala degli asoni e della 
srove offettuata, di 


E. 11 fabbricanta 0 11 suo mandatario stabilito nella Comunità deve 
snformazo l'erganiamo notificaro di tutta la modifiche, sia pura di 
scarsa importanza, che ha apportato 0 che intenda apportaro alla macchie 
sa cha forma cggarta dal modello. L'organisno notificaro asamina cali 
mocifiche e informa ii fabbricanze oc il suo mandatario stabilito nella 
Comunità se la certificazione CE rimane valida. 


#, L'organismo che rifiuca di rilasciare una certificazione CE ne inc 
Forma gli organismi notificati. L'organismo che revoca una cortificazio» 
“e CE ne informa lo Staca membro che lo ha notificato. Quest'ultimo in- 
forma gli Stati mambri e la Commissione, illustrando i motivi di tale 
2ecisione. 


21. T fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di certi. 
zicazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in 
zur è stabilito Ll'crganismo notificaro c in una lingua accertata da 
quest'ultimo. 
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l ALLEGATO VII 
(previsto dall'art. 8, comma 2) 


CAITERI MININZ CHE DEVONO ESSA OSSERVATI DAGLI STATI MEMENI 
PER LA KOFIPICA DIGLI ORGANIENT 


1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato dello 
svalgimento dello operazioni di verifica nen possono assora né il pro= 
gevtisca, no il coserutsora, ne il fornitore, né l'installatore delle 
macchine oggetto del centrollo, na 11 mandaterzio di una di queste pergo= 
na. Essi nen possono interveniro ne direttaconte no in vasco di mandata» 
ri nolla progattaziona, costrurione, cermmercializzazione o manutenzione 
di call aecchino. Cia nen cacludo la posgibilità di uno scambio di ine’ 
formazioni tecnicho fra i) costruttora e l'orsanismo di controllo. 


2. L'organismo © il porgensla incaricaco del consrollo devono esegui» 
ro le cporazioai di verifica con la massimo iatocricà professionale e la 
massima competonze tecnica a divano essero liberi da qualsiasi pressione 
© incitamento, sopratcutro di natura finanziaria, che possano influenza 
re 11 loro giudizio 0 1 risultati del concrollo, in particolare se pra- 
vensenti da persone o gruppi di perzone interessati ai risultati delle 
verifiche, 


3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi neceso 
sari per svolgera adesuatarante le funzioni tecniche ed amministrative 
connesse all'esecuzione della verifiche: cesso deve poter anche disporre 
del macerizla necessario par la verifiche eccazionali. 


4. Iì personale ancaricato dei concrolli deve possedere: 

- una buona formazione tecnica e professionale; 

- una conoscoanza soddisfacento delle prescrizioni relativa ai con- 
trolli che esso affattua ed una pravica auificionte di tali controlli: 

- lo capacità recesssrio per redigero le certificazioni, . verbali e 


le relazioni nei quali si concraecirzzano i controlli effettuati. 


S. L'indipsadonra el personale incaricato del controllo deva essere 
garantita, LA varribuzione ci cinasun adlietto non deve essera comrisura= 
ta nà al numero cdi conerotli effercozzi. nd ci risultati di tall cone 
tralli. 


E. L'orgeaiama dave svipularoe un'assicurazione di responsabilità cie 
vile zalco cuando calo rooponsebil!sà sia dirottamento coperta dello 
Stavo iu bass sila leggi nazionali o quando i conurolil siano effortuati 
disateiovsato dallo Stereo membro. 


7. I° perconzla cell'ocganiszo è vincolato al gssgroco professicasio 
an ordina a tutto ciò di cri venga a consecanca nell'esercizio delle gus 
funzioni (scivo che nai-confronti dolla autorità ammiziscrativa cCompee 
tontà dello Stato in cul esercita le sue attivicà) nel quadro della di- 


rectiva o di qualsiasi disposizione di recepimento nel diritto interno. 


PERSE Joi 


(-9-1906 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Hi testo delle note qui pubblicato e stato redaito ai sensi dell'art. 10, 
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promuigazione delle 
leggi, sull'emanazione dei decreti dei Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge alle quali è operato i! rinvio. Restano invariati il 
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al 
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare 
1 decreti aventi valore di legge od i regolamenti. 


— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Itafia alle 
Comunità curopee - iegge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta legge 
cos! recita: 


«Art. 4 { Attuazione di direttive conmnitarie n via regclamentare}. — 
1. Il Governa è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma 
degli articoli 3, comma I, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le 
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche 11 
disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989. 


2, Gli schemi di regolamento per Fattuazione delle direttive 
comprese nell'elenco di cu all'allegato 2 sono sottoposti al parere delle 
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, 
della legge 9 marzo 1989, n 86, come sostituito dall'art 3 della presente 
legge». 


— La dircitiva 89/392/CEE è pubblicata in G U.C E. L 183 del 
29 giugno 1989. 


— La direttiva 9f/368/CEE é pubblicata in G.U.C E. L 128 del 
22 luglio 1991. 


— La direttiva 93/44/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 175 del 
19 luglio 1993. 


— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 220 del 
30 agosto 1993. 


— JI testo dell'art. 17 della legge n, 400/1988 (Disciplina 
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 
è il seguente: 


«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni 
dalla richiesta, possono essere emanati i regolament? per disciplinare: 


a} l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 


d) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi 
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla 
competenza regionale; 


c) te materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti 
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque 
msctvate alla legge; 


d} l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 


e) (soppressa). 


2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio- 
nie del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva 
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della 
Repubblica, autorizzando l'escreizio della potestà regolamentare del 
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e 
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in 
vigore delle norme regolamentari. 


3. Con decreto ministertale possono cssere adottati regolamenti 
nelle materie di competenza del Mimimro o di autorità sottordinate al 
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
repolamenti. per matene di competenza di più Ministri, possono essere 
adottati, con decreti interministeriati, ferma restando lu necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. 1 regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Fssi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei Ministri puma della loro emanazione. 


4.1 regolamenti di cui al comma 1 cd i regolamenti ministeriali ed 
interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, 
sono adottati previo parere del Consiglia ili Stato, sottoposti al visto ed 
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale» 


Note all'art. }- 


— La direttiva 74/1S0/CEE é pubblicata in GUCE. L 84 del 
28 marzo 1974. 


-—. La dircitiva 86/297, CEE è pubblicata in G.U C.E. L 186 del- 
l'$ lugo 1986. 


— La lcgge 16 aprile 1987, n. 183, concerne il coordinamento delle 
politiche nguardant l'appartenenza dell'italia alle Comunita europee ed 
adeguamento dell'ordinamento interno agi a'ti normativi comunitari. 
L'art. 20 della suddetta legge così recita. 


«Art. 20 ( Adempimenti recrce! — 1. Con decreti des Ministri 
interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla 
Comunità economica curopsa per le parli in cui modifichino modalità 
esecutive c caratteristiche di ordine teciico di altre direttive della 
Corsuniti economica curopea già receple nell'ordinamento nazionale. 


2, I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei 
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Mwnistro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri 
ed al Parlamento». 


— La legge 18 ottobre 1977, n. 791, concerne attuazione della 
direttiva del consiglho delle Comunità europec (n. 72/23/CEE) relativa 
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico 
destinato ad essere utilizzato entro alcum limiti di tensione. 


— La drrettiva 73,23/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 77 del 
26 marzo 1973. 


— La legge 21 giugno 1986, n. 317, concerne attuazione della 
direttiva n. 83/189/CEE relutiva alla procedura d'informazione nel 
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 


Nota ell’art. 6: 


— Per quanto concerne ln direttiva $9,392/CEE cdi nota alle 
premesse. 


Note all'art. 8 


— 11 D.M. 22 marzo 1993 concerne fa determinazione dei requisiti 
che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei dispositivi 
di protezione individuale. 


— N D.Lgs, 4 dicembre 1992, n. 475. concerne attuazione delta 
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 diccimbre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degl Steti membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale. 


Nota all'art. 10: 


— La legge 6 febbrao 1986, n. 52, riguarda i: disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'apparienenza dell'Italia alle 
Comunità europee - legge comusitaria 1994. L'art. 47 della suddetta 
legre così recita: 

«Art. 47 ( Procedure di ceruficazione < 0 au stezione finalizzate alla 
marcatura CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione 
e/o attestazione per l'apposizione della miarcotura CE, previste dalla 
normativa comunitaria, sono a carico del fabbncante o del suo 
rappresentante stabilito nell'Unione europea. 


2. Le spese relative all'autorizzazione degli organisni ad effettuare 
le procedure di cui al comma i seno a carico dei richiedenti. Le spese 
relative ar successivi coniroîli sugli organismi autorizzati sono a carico di 
tutt gli organismi autonrzati per la ‘medesima tipologia dei prodotri. ] 


controili possono avveiire anche mediante Pesame a 
prodeiti ceruficati. 


campione deri 


3. I proventi derivanti dulie attività di cui al comma 1, se effettuate 
da organi dell'amministrazione centrale 0 penferica dello Stato, e 
dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello 
Stato per essere successivamente riassegnali, con decreto del Ministro 
del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui ALA 
destinati ai fenzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento del 
attività di cui zi c:tati commi e fier l'effettuazione dei controlli darci 
sul mercato che possono esseie effetivati delle autorità competenti 
mediante Î' acquisimone temporanea a titolo graîuito dei prodoli presso 
i produttori, i distributori cd i rivenditori. 


4. Con uno o più docret dei Ministri competenti per materia, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, 
almeno ogni dre anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al 
comma 2 e per fe attività di cui al comma I se effettuate da organi 
dell’amministiazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi 
effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle taniffe 
stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al 
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comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi determinate le modalità di 
erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al 
psrsonale dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto 
alle attività di cuj ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per 
l'acquisizione a titolo gratuito e fa successiva eventuale restituzione dci 
prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni 
vigilanti nell’ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. 
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati 
dal presente comrna, non deve comportare ulteriori oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 


5. Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente 
articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in 
attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 


6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è 
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge». 


Nota all'art. 11: 


— Ii D.M. 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del'11 dicembre 1959, concerne 
attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 
documentazioni relative all'esercizio delle verifiche dei controlli previste 
dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
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FRANCESCO NOCITA, redattore 
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 
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LIBRERIA TRAMA 

Piazza Cavour, 75 

MOCERA INFERIORE 
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO 
Yia Fava, S1 


È 


Le, 


POLLA 
CARTOLIBRERIA GM 
Via Crispi 

BALERKNO 

LIBRERIA QUIDA 
Corso Garibalt!, 142 


EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA 

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
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UBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
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Corsa Italia, 229 


SARDEGNA 

ALGHERO 

LIBRERIA LOBRANO 

Via Sassari, 65 
CAGLIARI 

LIBRERIA F LLI DESSI 
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L'BRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaarmosa, 28 
LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI.CA M. 
Piazza S. G. Bosco, 3 
LIBRERIA SF. fLAGCOMO 
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Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 
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